Dore chałka ; SEI sleronana____ 


a 4 Śteroworea - gruponego. *anoch.. qeruQor sepiłalmych z ornat DUlOMALCZNYĆ „ARZZÓ: 
e Przystoneń pPoqstoormy -, Parder |-- » > « m Se O „iż KE 
3. Alspolpo, -hosefa"_ negaraÓ , „Sep! TYPY „„AWNÓCH .Uianoon » 


4 Śpopakzocjo somierzonego kiezgoke *ozc, , | Pó rorsdaej Roc » 


E i o + osa *ko Oznaczenia - 
Śchemał iadeony AŻ | 2 _ £4006 - 018 
Specyf hacja oporalury ż : | > EH06 ę USM ć 
Tabela połączeń, z zestomieniejn ż zaciskór żja e 06 -- 018 


0 


Schema rozmieszczenia. przesłoneń oby szybia. a ABT 702 - 006 


- Schermać taeory labicy steropiej stycznikowej z | £801 - 048 żć 


"Tabela „połączeń. z zestarweniem. p dadliaśa Żabi. Stycznik. | > 1401 - 0483 Ż 


„Schemat potączeri instalacji rani: (aulora padyczi zńydh Re A Ę 1303 - t B0(:- i 


Schemat elektryczny Błoimulsalora Ę E 1302 -Q0 A 
— Śchemać 4. elektryczny felokomórki „draru autormalycznych. | Hi E 1302 - 03. 


sSehemój ER atrugonej Ró. ż | E 1305 =(0- 


Śchemat y monłażowe 


w RWECJENĘ | 


Schemat * stektryczny, przeńaenino PP. PRZEZ E 1302 -01 Dł2 PA A 


WZŻ 200 


ati r Eat z ro dr jn YE gc R EO DD ME BOO A w 


san PR PRZ: 


* 
zat 0 a wro 


S34 cdi JR GWAR dE isa = sza dz a ERC 
Dane charak l: erystyczne slerónar na > i 
> p 


żyj a ; : / ŚlErowarea - grupoweQo UNOCH:AETMOOMN A. 2 Okoeteaią aut peroazny m WY | 2 
i 
3 


a: 


-.2. Przystonekh:* *Poqstozrory >, Pacier Pok AŃSE a i | 
| -3.4lsporha, -Aosefa NEZROŃ, SC Pph ZwECh „Hen 90M = ROSE A ś; 
2 ŚSyopań: ME, rofhieónepó kiekeo kt worek... Bięfr: zwy sag 


Md = = z : z 
FR pi ER : $ekg 75 ke ć 8 SED ż j 


ZE DAE 
: ł 


=| Qenóczenia Ps 
AZ deong | Som, FE £1006 -.018 | 
R dny WOWOY |. > -|.6406 - "08 3: a 

Ek 1206 - 018 Ę 


NN a re 


-łabela Rada z zestomie eniem | a. 


008-006. 033 - 
A EBOI = 048565. 
„EKóf >0i8. (04805 ] 


opr RZ 


UGHETZIĄĆ : pe GG 


Gł, oczy 62 
GEE TE z. | 
A ZĘ” i 
Schemat: elektryczny fi ŁOŻE: żeni autommiycznych 
OLE 


; *K4632-001 Odl Z 
* KBŻT-- 00 


p 601 Ę 026 
ż: 1603 — 23 m 


pręchażnika_ ZĘ 7- 3. 


| o. elektryczną 


Gprs i sjerowono ŻĘ 


mięsa PA | Schemat. <deony słeromami, | 
i BADAWCZO-ROZWOJOWY| 9FUPOWEgO alwóch dzwigów | |oa 104g) 
4) WARSZAWA szpitalnych z arewiami 108. 78r _2 | 
maj p Oprac. |oalba___ a oY yn Wefmfg_ | Jura owies 4 
sE-|. Spro. | Kin RZ HI fer 7 0200%.-. | „Grupa____ | 
| $ . e 4” ..P 7 > Ź -; =ę. 
R =: ż $ ł * gy. | © We a ż ay 
ę : WE EJ Ajn Lo69 Ar > „a 4 E” 
| 2. | A ej ŚAĘBK AE > = góra” $> 
= 5 Ada... 1589 1522 R 
za 3 2526 o O Kras "8 
-1 AJ: . * Ę 
Ą coż 3. 15(:3 A 
„2 ABZZJ MR JA: | Qonoa * 
| - SĄ —6 = SSE "| ZERA, ż WEZWAŃ: ; 
i | T5M:2 jo ce „góra => 
4 25 —26 Ę EE 
4 sU5I:2 * , sę 
28 —%6 | 


8- - 
(_J0M]- | 13 
25—426 

Uótt4 e; 
25228 


5081 _I5Ż_ 


1577116 |88=44 
x UK 
5 237704 


503:4 ISA | a; 


e3 —24 


ać I5N4 
"238724 
| 503:3 | 15M; z 
Ę ł 15 = 16 22—26 j 
: A LE 
GRA 23726, |, 
$ 503.2 „Biż = 
* zj” 8 R l: 2 
A ł o” Ę "24 * 
żę © 4 5032, g023 Sh» w 4062 SOWA _ > 
p. de Ra 3 31 32 af se t aaa BPE. 31 32 + 
Rona Zi © i A ivy hę 
wa „ śhiefnać obod na śranicy mniędey - ; 
| af My strefą 9órną « godną. * AREK 
dO |> |, Me dotyczy buayńków mających maniej 
4 + 8 (ę -0004 Rybaków. ę 
b» *k) Uwaga Styk 1-12 musi się, wcześniej aluiierąć. 
BK miż Aa 15- Pa": : 


. 


YA? 


| E4006- 018 


Ś 27528 33 3u 


. óozu 


4 dizze. 


11589 
s R 16 


SI e 
ia zoo ie 0 


O=Q © a *, pó 
33 34-37 38 . 


.Obnóda 
zalrzyrmańia 
„AóĆ ” 


„i 


: 
b ed 552 DY CE EN 0 WE i EAT O EOC 
Ą Ue * 3 
A y cj D 
; 5 Ę 


i 

2 664 * Dźwig I I -| 

54:60  „ZNNK — i 

sup. PS%.A Z der i 


iranaśćć czasów zwłoki 
R, przekaznikach) ;6easowych * ki 


ż OEG 44 DW y04 KŚ: 
4 ś gf p k: DZY s 
wdw oj zyc i a 0 BC FG : 
des POZA h Z, h h 
a . . ; c 245 p ć * 


.* Ź J po 


p SĄ ZAK Ra 
zę BADAYCŹO REZYOJ0W grupowego anoch az ABA. 
| WARSZAWA __ | szpiłalnych zakewiami 
| ga wto sA V TR sa 


ZE 0:70. 


EZEM oe tte ZE 


Obwoa 
zalrzymo rania 
+ „góra. 


Dzwig I 


5044 ISM 


= KJ 
WUP OWO W OEI EWY 


-"- Pa UNA GARE 
5044 T35Ń4 | - | MSZEN "ILZZĆ 


RY $ . 
w. * Obwda' 
ać 5 WEZWAD 


o iż » aót " 
Ga 303:3 _ T54:3 
18 —6 1 2% 


Lt5(3 | 589 1582 _ 1i581 (1531 
-237794 : 27 228 33 du 33 34 3738 
503:2. Tówe |- Ę > ę 


ki «R ś 15 16 | 83 _ 24 ka Ę Ą A 
[534 KA 6] ; 1512. II B2Y: : 115271V 
TOMB | . ; > 23 24 oz) 1 4 
"1531 „ - WIT (R 

W 18 U : sę > 
a 0 l 0  J0ż gi SCAR * Dźwią I, 
3! EB „31 320. a 32 3 32 31 32 3t 32 » : Ę 


zatrzymania 
aóż*- 


87—y 


Z- 
,: = 
GER e 28 : == 24%. COR 


j 
P) rówżnać obda na 2 granicy między A ; ł 
- strefą górną ć aodną. 2 j 
Nie dotyczy buayńków mających rnmej lolerancja czasów zwłoki i 


mz.3 Przysłankow „w przekaznikach czasowych *0%, 


*e) Urago Śłyk M-12 musi się, wczespiej  alwierać. 
Me > 415- a i 


POERC 


ÓW BODSEZY 


LJ 


"Ę 
j 
ł 
Li 
ł 
j 
4 


Sk ZD 0 TAE A 


Je | śchemat <deowy , słeronania| E 1006 - 018 

se rupowego alnóch: azwigow kl 
oG5w6j sko = Śzpiłalnych z arewiami B= 8, 
Oprac | Pałba_ BRZZM zapaczioce, ARE PES! 


raw. | Kin. "Lo kawa A ballebk 57 Z 24 


Pag I O MT 


PORE Pig 4 4 Obwód 
504: H_ śni UJPSZE” h 2ę zoalreymonia 
— : . J > ś 2 4 « „ gór 2 
W A 153; 


Dz mg l 


508: 3 504:3 8 
fi dalts. , |AŚE 

ZYEJ Pac | «|  Obmód 

28—26 2 : ża kk BEROZ Z — WEZWAŃ „>, 

504,2 Tól(2 ORA 


|. Po omarszddcz: |. 
5044 „TE | | MSZEN” 776 |.  1527:U 
c pac AE 38 1rVV4 
RZ Sg. 23820 U BI0? : 


. < G O k 
25 —26 * 5 q'6 


1389 
27 x 28 


5032 TÓW (>. 152 1772 
—16 238 YJ 
PE 


z - YZ | e 
« |". ę > PE 2% tt 


*  Obwón:=- 
WEZWÓD 
- „dół” 
503:3 15W;3 
"543 : 
-23 + ę ę 2 £28 Er JL 33 34 -37 36 | 
me „Iónie a |Rdh 
23 —24 Ę ę 
Isl:2" 1521: 5 k - zalreymania 
23-24 ś „aóć” 


MerRePr Gw 


A . 
weta”. Ogg Pk 


141732 E 32 *- 8182 a 32 _ 3132. ED 32 » 


. . £ 2 pz 


. 


x) Rz ać obóa na granicy - między 
i. strefą górną ć aolnQ. * 
_Ne dołyczy buajńkóń mających Tamej———— RE O"S3RR UA = m o oarcać -czosów zwłoki 
mz.3 Zako. ź 


* 
© w przekaznikach Boki wiej | 


-*%) Uwaga śtyk W-12 musi się, wcześniej dacie 
6 mz 6 PO - 


h 


La 


bemot e x ow 


Schemat IdGóW zzz EK 


„| 9rupowego 
szpilalnych z jedasc eg 
ki ań AB o raać > 
i ledtietep) ==> 2a tm ge wzmak bruea_ 


650:U 
p 
ka 


Frzernać obwód no gronicy miedzy 


. strefami górną 4 aolna | Liczenie 
Dla ESC RES EKE G63Ż: ŻE ć , wezwań 


kierunku 
„ałóć” 


1576 


PD 
e3-""24 


_ 1576 


29) RE 


SĄ 522 
17 —="78 


Bs2tu 


4 


1578 _ I5łu TshE_ 

137 pzu 93 J'e4 11 —=12 
(1578 153:U (SWE ; 655:UR 655:UC 
13— 4 23H 24 1 = 12 


156 R 
14 kl 


ś NE R "rwie. Arolłoczenie 
A (1576 „15760 [i z grupy . 
32H M8 KQ A ZSERSATE TAE 


» 


Zwieranie slykdw nie moze. być jednoczesne 


131.2 
W 2/7) 


5 uzwcknidrć Paa AE JE PE O WPA O AREA s e A o ry 
"AŚ r. ca 


= 


© prowadzono oznakowanie stykcw zgodne zfig, Pr 


ą 


POWO OE PORY A PÓZN ERE PAC, RER GO PAODAÓA ożywiło ai © 


iwa wik 


af Znany TEn, B= 2, ideowy sterowania | 1E E 1006-0 048 | 
bo | 9rupowego awólh dźwigów  |-— z c 
|-4 | szpił omal pa z dremiamm > 
ej eska tm 

| s > ZEE 2 órusa 


Krzernwać obwód no gronicy miedzy | 
sirefam górną « ablną | 


j Liczenie 

SĘ oda ' wezwań 

la F<3 myelirmnować 632:U 20. kierunku 
- ałót' 


i : 
11 702:A - R 
śą sa 77 — 18 _B 
E straz" 634 Wybór Ę > 
| 652:U 32 at QeWiQU ż A 
| 66 —)5 s 
652:N i 
> 16 — 15 R 
1653 | | 
tm — 2 i 8 
(651 s; 
33 3 % i Ę 
; 11 578 Ą 
= 8 —6 - ł= 
11576 j E 
35 36 Ę + Ś 
I 522 152f:U M i I 
17 —="76 27 —za ; | Ą 
(S2ŁU <A | 
—28 ea Ę i E 
1.576 1651 | 
2722, ; 
| 
s A sę. p m 3 
1578 = U T54:E po | A 
13 —7%4 33524 = ; zCcz 3 
1578 fióstu  fóM£ 02 0 „góra i 
ol 13—14 23%  4—48 W e18 ) tz [- i > 
* O==O 7 s” £:75 Ę Ę A 
31532 a ę t 
3576: RE ł 
ARE sa 4 W Wyłączenie | 
11 12 Ą ny ż 1 r 
al 1376 „15760 GE z grupy | SB 
32 42 


65 13141 © 1312 SSA  g3tt 
112/7),10277) | 


_© Worowadzako. oznakowanie slykiw zgodne 2 fa 224 


WL 
WY odkad Popowa: ara Z enrgtraznzi rapoś A zmakteć 
kJ 


Kbo | $chemał zprożm slerowania | 

LAD. oj | grupowego awóch azwiQór 

WARSZAWA szpilalnych z arzniiarm | 
"| 2 a automotycenyny PW _ 


8 ZREMSTI 
GE 


"ZAKŁ 


Frzerwać obwód no gronicy *zedazy 
strefomu górną t aolna | Liczenie 
Dla 1439 nyelminonać 63:U ód zB 
„ać ” 
652:N | 
PZJEDEISB |" 


Wyb. 
BER ożigu 


u 


© *434:1 5 1372 


a” a> 


10 rk w 


WRA ENIE ZOB 


ow AOS AOAENÓAI M 


EO NEGOEARPPZOWAPWKCEW ASK) TO 


| 
3:34 
| 
| 
1578 I53łU TSWE | 
3—1H Az IB 655:UR 655:U6 Śzczył 
11578 JAtU (SHE i SÓD Ą 
0—— 20 0——0 

© 137714 23 A4 1 == t2 11 
A 7% 
m ć 
AU I 
05 j 
Ag Wyłączenie | 
ns % z 
OB z grupy i 


i 
ł 


| 
j 
ż 
ę 
i. 
e 
Ą 
4 
| 


ję Z SYED IAI PK 


7. 


YE GJEĄ z 


i So. 8 E | Wezwania; 
poda 3 | oda | szpitalnej 
) | = 4 


PMW 


rze 15420 


|sa06431 1658) 
| e Kprowadzońć 
W OZKOKDAĄATIE 
— 5 Slyków Zooare 
| sZ4304-0/9 
(K2943-001 


KEEWAY AWA 


sł 


2 YACH LATY O 0 


69 [1201 4201 | 169 


: oliwa tndna 


6 yk opi kę JOW DY 


| I 
jazda 


ikonirolna 


7 
, tączenie 
| śirej 


i mę W zy 3 EO ME O CODE OOOO 


(PBzerwaćc_na granicy 5 


ję + a 


A bw zy AE WA DARY O ACTA ADC NRC EO O GADY O AEO 6000019 MARE DNA AE 0900 


4 8 Schemat ideo td cay storowniać 1 4006-. 016. 
„ grupowego ci SE 
4  szpiłalnych z aaa. 
Wa yna V=1m/5 


dob431: 1-- 

© Wprowadzono 
w OZKOKOWAMIE 
5 3 ślyków zqoane 


*.2E430 04-049 
(K2913- 904) 


. W202|1202 


urre f50tH © 
> kg 04 | 
05 ała 


je01 |T69 


1201 


2 105 1772 
82 3% % 
I 705 ATI2 | %07  lgj 
32 


s 
i169 


4 705R = £ 


 |Jazala 


kontrolna 


Łączeni e 
: sirep 


PBzerwać na granicy | stre, 


 Schroażiko Mdeowy sżer sterowania 1006- -01 Ely 


rupowego di za 
4 SZ ję szpitalnych z drzniami A 08. 6 cd zań 7 


„Daba _ 2 Ta (ba ; RL. Vefm | 
jkn Rz 6 eV [z Zatw. ze _ |klleterł 2. _JD-1o. NIE aa 


1772 


Wezwania 
szpitalne | 


aqoć431:1-Ć 

8 Wprowadzono 

Sr: OZNAKOWANIE 

s 3 slyków zqoane 
© 2E4304-0/9 ,” 
(K2943- -904) 


| 


SĄ 
dy © 
u) 
zł 
BI 
|k= 
SI6K 
w 
— [E Z 
s © SCO 
a e| Dy 
£ pa LO 
A 1— 
© 
m202 |1 202 


go 


Olgz 15! © © 
rne * "© rzogń |. | O 
45 A | - | DOSCE 


© m 
706 R 
31 32 = 
131:4 RY 
4(1] 5 
R 
——————— 
4 " ) (on) 
106, > 
33 34 


IB45 
NNA 


F ya: 1TOŚR  qzo5: 
dA 42:N A, = p EBĘ PSL. EE; | a 
MaN "x, |" - Jazda Sc | 
56 . 
J42:U 4 > konirolna - 
REPRSRCE: S II545 i 
TWA SOS 
| | 
8385] Łączeni e 
41YV4 


strep aĘ 


Przerwac na gramicy stref 


a . 3 z 
3 ga. > 26m k: pa a KKR zooma — — an Z REI 
si Bł HA GE poon DO OZZPĘ KZ 


35 36 


SACZ + 5 
ACE cj Se 


4 


SĘ RRRA RE A dbod 
— 50b2 . 5H:2 W ok WJRZDOLO A SIE” 
z ei a? RER GRELA CE( zalrzyna 2 


e 
H 


1392. Bochożniką 
At 12 Boo SZRREL 52 = peznań 


OJRORZSACO RR RA RI sa Ź żk. a 
—O 


2 1 | 
+ dulan ca oo Bór „a j 


6 ewy a rw tn wa KE Eo 4 boso 0 , Ę A 
OZ ; oe Na pw yt p A Z a 
Ę m , p cab e: aa RPW ONZE we 


—ZREME KDO 7 zobbaiida 


95 TSchemal ideowy słerowania[ £ 700 1006- 0/8 
BELAD [3 
ADAWCZO-A07w030wy| gruponego awóch dźwigów 


WARSZAWA | szpitalnych - z drzmiami -. 108. Z6r_| kam ŚL | 
a kżŻ2]. automat. zn umi Vef"/s 


„AE EPO 0 


5012. 512 
KA 16 „zj aT. 


5014: - SH4 
OLO==Q. e 
187146 24720 
SO "50L2 4 0 ogł 
e31 32 34 32 37. 


704. e || 652R 657 
2747763836 16—7 a 


18 74 
657 
ZAWSZE) 


Przekażnik 
neznań 
OCH =C2 * 
Ę st | Przewóż 
tózek" 


£:158 


yt DEO 01 EE 


> -ZREME REG"KOG = Śchemat ideowy w oaddii 4006 -018 


© BADAWCZO RCZWOWY gruponiego alnróch dznigów 
* SS: szpitalnych * 2 -arzwniarn 
aułomatycznymi V1"/5_ 
, kdłebedczeć2 - aaa A 


Obroad 


Quspozycjć 
506801 so3 : 


> 
S0/382501:3 Era 3043 513 
re | 1GCZIEA 6 22 


212 stó 
"8 


e WA ORA ZAKEAE a 
Tł > A 
S0Ł2 ŻMŻ 
501: jŻ Ę 7 

ZR2Ą Os * 


ć R 
Myra Ta 
2ZEN he 
354 


5014 50l2 508ł 


652R 
AAAA 


wyci 0-—O 
(18716 2sA24 137 t% 


od AE że 


- TScbzinał ia td ony sleracaań 
J grupowega anóch adźnigów 
„WARSZAWA - |szpiłolnych e aremiami | --- 
Tc | 20m autornalycznymi MTS 
| PB 


„GLBAY mĄE. 
KZ SGLSŁ | 


So ne 
wezwani 'e. 
6 góra” 


Obm. od Ę 
myboru 
kierunku 


Ajprowaozono dodolkowe 
dody £ ZTMEPLONO 
obwód ap.25.MYII62 4 

Z je 


Gu Ao i GR KĘ waładi 7, 
ki w p ZB 


34:2D 54.2 


> Ą E Pyni at £ $ Ay Ma ć D ę ś PREŃ SZR ENZA h 8 wą 
; Pawa OLZA py 5 Ę A Ę dada ao St: 2 WET WE APE NEO ; 

> e ZYAKAŁA (3) *"AR * r RZ w c:£ 5 PY” 

15 TO DA OAZY ESY KOOL EPC ECA pa b razie 2 s + OISE 
jA I k = : ; % 


i EO KO ZEE ORANY 


3360 _ 52ŁU 524 
32 31.32! 


32 OZRRADE 


Ś = 1 2 
ŚI24 5122 Row i > 


31 32 Z 36 


Ą * El GR 
j Sa U ” Ż, nu A io Opowia doi x 
poz „0 RY OCZ PO TAAA AS YOGA OO 20 ROOT AW OOOO AES TYPOWE TERE TZE ROZOWE DOE OJO 7 * " s 
i ż ? ; Hi 
ODW ONW A MSOOOO RPWY ZE PONO PA TOY ZR GOA AL AWA AC WRAZ A PASAPOADCRAA AREA. CZCZONY AWA OWY 
A >PeziejakzewiWoić REDY fs ody ŚĆ, Z j A. ij R die a Gedi a : 


PAW Z ZY ZEE ORZEKA ACE WO EEECZEA OURO REPO AAA E EH AE EN 
m W PORA YA oo IR PONO Z NSA ar: ALOOPA OAZY ANA 
ER PYBEGINE EGO ZE DIR PS PYEY RW AE ZE py h 
» ch O KARNE EK zANajk 


PRUS 4 EPA EEC EGP ACTYON 
3 


i 
* 
i 


Hr ya urn pów det EMW. PROZA O W 


SCENE AEC AR OZCIĘ AIZ RZEC RAA zh KE; 
«ri A moim TWA ZŁ GRY OSY RZ EE NO WAD LA le 1 [A 


A | 8a ix sa ]szhemot (abony sterowania Te 1006. 06 5. 
ż | WARSZAWA * |azpitalnych, z ga e cz 
cor. zj aezoma tycenymi V= Ra 


co LĄ Toofieb en wać 


PRERAZ AAAA 0 OWOROPMRA A WOZEK TATE 


Spóznione 
wezwonie 
„ gdro ' 


3ć. 31 3 


= Zewrzec ala £<9 


i 

ł 
6070 652N__658 Obrród 
B04 :-4 JE X lee? | wyboru - 


; EPE OWA Włąceyc do zacisku 2 hierunhu 
SDŻŁ4 | nejnieszego przystanku. 


z YW POW FN AERTS TOO DSC KERAWE AĘA DPR PB GU POWOAY ATZ EE YYY 
: ( 
i RE X 


117718 , drne; sirefi | 
Brzernac onód0 | 3771 24 i 
miedo, A _658 | 
strefami | M | 
: "72 3 > | "4 c RJ j 8 
13 77%4 z 83 34 + ź I 


FRORPOWORA NANS ADE ZSZ RACE | | 
| 


PE 


Miąceyc ao zacisku Js 


i j | MOJNYGSEEQO Przyp: : 20hU "4 
+. | * B0f4 | z 804: ŻA SZA E odlriej SIrEfsj (rue ablyczyk 8 ż 5 
> f3 ==f4 | REG | 1D—18 * [Gaj ć 343 ń 34 = ze > uodbiłOWE Pe sę 1 : 
i | ŚWDŁ e ZIDA: Sa 
| + ABHÓJ GA EB U 824: "4 
BZ k 
k Ada grosz RWT | > 
| | | j'. 
Bos ŁA: 7 ROB | 0233 
, Ą AŻ 4, ś EL t 
ŚĄ SIEĆ | GD nwgkorzysłany wócie | 
StY Y BBEKPFOCLE 2 H 


3132 31 ŻĘ 
„z 02AÓB Jo zacisku ta 

56 przekheże=o piętra | 

ser] SUĄ poosłonow 890 p Z, ; 
43—14.38 % (parter: $0be |" 
Pot RE » ? s fa? 
; Z72CZ A 
RSL 
TrA | 

SEGZA , A 


wić cj nik sprost 


Ay ać pęk AO EEEE GRONO YYRO ARÓYZYEEE ERWAAOYCE OWA 


06-08) 0. 
AG 


O mra « EEN nA s . = EO 


„ZREMB -KDO | Schemat ideony sterowania £ 1006- 018 i 
5 


ZAKLA b.  tskodókesć "PSE ; zs 
BADAWCZO- A Jowy 9rupomwego anóch dzmigów |>| 55_| 
WARSZAWA __ |szpilolnych e areriami 128. 7Br - ks ste ] 


pre Ielbo___|-asejaulomotycznym V>1"/s___ jaa 
t 
2.75 i 


Sprwaw KiN z Sa' łZatw. _ |moteben] Ę zee Jo 


Włączyc do zacisku 4 
najnyzszego przys: anhu 


524: 653 Śpóznione 
POZ wezwonie 
504:ł „ góro" 
187714 
| 
| 
* 
RA 30Ł-1 | SWEDD, SM | B ||| 652N 658 | bwed 
"R : 13 — 4 p 30 a z] 3% | Wyboru 
| Włąceyc do zacisku 31. hierunhu 
| 8 nejnizszego preysianhu | 
| : | Rz *8 Przerwac abnwóa ek Sry | 
; | | ej MĘdy m | ś sa 
ś j | z 3 I strefami EE 12 | 
: 5042 ż 5W,2D 3 4 
| a> > 33 34 
ji AE 


30441 HAD 3 aolnej słrejy (re ablyczykK 7 


j | 
I 5044 | 
> 0% | P> 8222] © ppronodz: Jodofłorie weń | 
ż - oDkiejj | BRE jk 
EA s | oa$ : j 3) ADHOJ Gi (U 524W 
3 ż "432 2132 Av? | 
Że | | | 
"A  gegu 683 
4 ŻĘ EE , 24 0% 4” 
* m =P Żor h AEK < «ij y diz: , KT BLYŻ44 [(CEY) NYKOTZYŚCANY waccE | 


fe, « aparocie (029 


31 32 3! 32 

-TOZAGE Jo zacisku t4 | 

| * przekoeniaa pięlia_ o | 

364 L$6Ź poasiQnowegu 102: 

E R 4 k 
437714 33 34  (parieru, $Jf:8 | : 


14077 Stek ONA: RYAN YORKE AE AE REA: | POKOLEI POWA A TT O FO A TA NC 


4 
ZA 


R. 2 o ZREMB-K TREE SJYT ch 
kz mej | Ś2 7 ZAKŁAD | Schema 


AWCZO-ROZ 
r 
17%5 


"RNA O A 0 CEA 


ze 


(6-1) kl 
ŚC0 gro] | 652N__658 | 
BD4 4-4 AN (©) i W ice ef „32 31 | | 
STO SE tąceyc ao zacisku 31 | 
| 50344 najnizszego przysianhu | 
17798 przerwać obnów | 9974 Strejy 


edu SĘ | 

strefami ć Poń==2 > 

SMD SA 2 

RÓJ |5% 

GEE CY, 

| o Wiączyc do zacisku Ó* 
najrwyeszego prewsćwnhu O 
dolnej sirefy (nie aolyczyyi a 
HPIOKOCZOFO dodAĆŁOKE haj || 


| £ ZMEMOWO <A 
BÓJ GN.EZ682Z | 


KYZĄ MACY GD uWykorzyślane wędze | 

ZODAZSI SŁ STYK : *KODQIQJ | © i 

_TO2AGE Jo zacisku 44 j 

se = 36 _przekoeruka - pięlre z] 

264) L5E_„ poastowowego + 
437744 33 34 (parteru) 0:8 ży 


H 
p 
ą 


Spóznione 
wezwonie 


„ góro* 


; Obwód — 


nyboru 
hierunnu 


"z 


A % 
(SL ÓREGNŃ CEAT 


Won Ba: j3 foata 
2 neu, a Z 
i, j J 


.„ZREMB-KDO - | Schomaf 4 
H 


ZAKŁAD 
ADAWCZO-BOZWO JOWY grupowega anóc odżniżów 


WARSZAWA szpilalnych e ebiani 
- DDalba _ |rCzikr | Automalycznymi V=f <BR ŻE 
ZA ZAAWEZS ZM bdiebenk ze rome | ___ 


|B 


j = 2ÓN 658 > | Spóźnione 
: oi, 8 | z RBA weznane 
: ŚWDI_ Stęt _831N g2lN sau | "998 
3 Se 4 2 © 31932 31 82 , = 
ak Stu 503 di 


SMA- va >5(t4 | bro — 
Ś04 : :t-f ANO 4 WYBRĘ mybora sk 
= 32 3 awa? dodoćłowe - | kierunku 
Ś03:- (| | alocij Ł£ ZIMIEPONO 
13 | obwód ah. 25.M. 1982 
> Wo zy ada. jA 
5W:2D 54:2 ki wakaraece 7924 


ń ł 
3 
* 
herein 
! 
3 
ł 
i 
| 
| 
j 
l 
Ch 
a Ń 
A | 
ę . 30 3 
> F. kc > 
o* 8 Ę j 4 ] ż 
e je © ń s "1 w$Ó 
= t - 
ÓR wÓ 5 
o 
4 
zy rŻo NEUE 760 SWOBNICA RET TWA" CRO AKG ÓWKYTDENS JJ PZD 10 06 FE KĘ DODA OO 05 00 AE ARCY A TW ATORARÓWRŁ OAEZY CAO PRZTDAAEA ZANO AŻEOTA TI OZONE ZPO AOI AE PO CA 


14 


I 

| sy dw, 

1% 
A E 


Ś3U SANU 524: 
sh32 „34 32 'VNS 


setU s. Ę 
238 2% j 


e 
ź Ri 
| ; 
kg” 
p SĘ EPS 
[i] ep 


651 3 > 31 32 
ME pa 3) zę ZA ED Jo zacisku i 


12 3 32 4 ł 
52 że preekaznika _pię A 


poastawonego 
13—14 33 34 ; 
SIĘ | 36 (parteru) 508 EB 


w ad gegiawą Suis BO CWA LO M R OZONE 
A » 
A k w: * 


22 a: 


8 = 4 : 7 


331 
x ł "23 zy 


s) 


a e kemać iaeory steronaną E £ 1006-018 | | 
:20-ROZ „| grupowego dnóch demigów 3 


szpilalnych e arencami 
|automolycznymi V=f V=1775 


 lodfiebenf 7-7 2 010 * 


o 82M śe 
28 w 


Obnod 3 
ai 4 | myboru. 

Ajpronaokono dodoćlone + ;| kierunku - 
atodlj £ ZMLEMONO BN 
obnód ah. £5. żĄ 1982. 4-. 


śłel _ste2 
631.32 31 32 


Jo zacisku 14 

preekaznika . pię 
_. podlstononego 
*(parteru) 0f:e 


2: 


nowo 


kowo icz ZE ni zony ru, 


AP p, 


_E4006-018 


i 


PoE PORE ORNYCH ERKÓĆ 


W 
AL Ą 
% LEF| 


) riwiydoniaw= cii wo rzy OOO 


+3, 


ROODÓWE 
: m 
KĘajRYNP 2+51/0410. >< 


; RSA. " schemat o sterowania 
ZAKLADY URZĄDZES . RE: 
DŹWIGOWYCH gr upo wego dwó Gz wigow 
a___ | szpiłalpych z drzwiam 
ką automatycznym V=1m/s 
Ź e Kx | EPE: 
ę a; lodkeben| 770% 


- Wrazie BAĆ 


rozłączyć 


7 


czo zcai mma 8 


BOBA) 7 26 


Przekaznik 
Jazdy 


Przekaznik 


Degu „KB. 


bród 
kierunkoraji 
| 


t=155 
| P>ekązrik 


ZWC/MGrNIO 


Przekażnik 
BG | 
FRrzecqzenć mig 
|. 
Lampa AE 
przeciążenią . j 


g* 


ŻOR $ BR Schemat ideow. SE , sterowania] E1006 0 8 
pzwicowyca | 9'upowego dwóch dz Po SEA. - 
2 WARSZAWA szpitalnych z drzwiam |0878 | 
_gp:-| Dalba_ pr/iq Gutomalycznymi = 4 m/s 
prze Kin | Zatw. lodlfeben| Zow< , PO4DŹP 


SR aw 


w W O 


529 (37) Str. 7 


La 


. 


Przek oki: 
jazay 


, Przeciążeni 


zę Ę 


=]. Śchemal ideowy, sterowania]. 
| grupowego dwóch dzmigów | 
.szpilalnych z drzwiam 
V=1m/s 


tą automatycznymi 


R. bolleben -72 


Przekaznik 
Jazdy 


SĄ | 58 
WONYZZEZE 


$ W razie  polrze 
rozłączyć 


ł . 
od ady RAS "AA GA YZ A GAMĄ, ę t e OW Pzo A > LF: 
t y % zl 0 WOLY 8) > Nóg ZCS ww 
ś X > z RO eadeć OZ a. KDE TADEUSZA 
rż” M j AA ah k PADY, ©, W, £ i — 
h * igor >, x "4 Ba Sęłn: ć ź 36 Ę 
A Ę 4 24 Kd ża! Ę (ARA : * Ć je R 
k i rew Pi dj SATREC 4 COŚ p 


4 a ot a W EYE AO EO EYE AO ASD 


nn 
ka, 
O ż 

ŁR Gm 
ti i 


4. 


i Sera 
| R 


zozodi 


żę ROJBAG 


z . £ ś H" © - * 
W Aż. 992] Mzarzózene 
4 do TWE Ę 7 


ne ów 


"E1006-018 


z z ; r wez chi WRA "ać G ł Ę 
W EAU O. SPYACE uła ść Ryc AAC PWYPNNTNAH A zi , 
YW agi KR b 
zły K ; zd H Ą 
ję 4 ł w 
| REY COON ZPA CARTMAN Grot YA OE A yy w W EO AO Op 
Boś PSR i A 
8.4 k s i 
hy ś t Ą 4 y 4,00 f > > 
t p y p >. w 
PAAÓO | : Ę p : 5 ui 5 


abp 


przeciążeną | 
„4 
zo o Mm 


Ź z WSE 
DZA NI PEĘŻ ZOE RES AKC WE DE 04 OC 
PORE mocz nr DOES ZOZ DOE OE Asz = 
LR ZADORA 0 „EN E » W 


emal ideowy słeonónia 
.. grupowego dwóch dzmigów 
* szpulalnych z drzwiami 
e|_outomalycznymi V=1m/s 


1006-018 


| Oze 
„OPERZEESZIE 


| 
Stziić. j 
zwalniania 


Sł weznik 


h dmonania | | 


- 


pęd 


c * 
MAK cznik: KE 


zm R 4 ZARA + 
uzg | 
leo2T58 Lt "A 33 ącza R 


200 551 552 S sów 2 


4 
PE 
kor 
| 


4d | djczmi 
W JCZENK) 
cy R 2x 


2:0 5890-18 ŚP 
ri WSB 


kJ 
47 ug AR 
z sk (7, 1 
* 
ż A i 
sż - A k. że 
woki a CE CEA RE 0 JOE PR OE O c POJ) Oggy 
Ą ś k ś M 
AE 05 Kł 2 r gta „pd , iż, żę m tj r 
SA OR RUA NBA 5 Ka SŁASSĆ 
* Li 4 6 M 


MGH 2031 Ś 263 o 
"e BT” RA | 


KO rid PALA 
RET WIEZZ 


ZAKLADA ZADAŃ | grupowego dwóch dźwigów 


DZ 1G0 YYCH 
SRSZAWA szpilałny ch yz drzwiam 
V=fm/5 


soy św. mru Ę 
zał: 47 pł LEE 


łu. 560" kc 


% żę 
, > 3 = » 
Ra NIS I6 
sdwcigk ł ę "REWA 


Słycznik = 


kierunku a 


, „góra” 


RAJA 
kierunku 


„| Schemaf ideowy seta ówał. 
szalalnęch 2 edzia 1. 
Śśzpilalnąch z drzniam 

(cznymm V=fm/s_ 


© szt|ke ste6 


zab | 
„ii 4 rh R. ? 
ERORONIO | 


zerurku 
dst” 
—_ Nycznik 
TZW 5 
SZYUBEWYCH 


£ 


> 
560. ssd sze 
zad | e 
z 561 P———. Op 
Ę 2826] s5ł 579 52; 


OO" . 
ę w, 


ł kerunku 
4 „del 


© KET 0 


2084 zał $ 
B 4 B SBUJĘ 


Se YE RO EPE SK A PZOAAOY 


S3- 


z 


Schemot ideowy sterowania | E1006-01E 

grupowego dwóch Gźnigów "m MF R 
a. | Szpiłalnych z drzwiome _ |ogie |-- 
aulomatycznyrni V=10mfs__ 


|Faca 
dźwiaU 


| Obrecj P 


| sygnolizoą 


żć 


azau s] 


EE TWA , 
dj we. 


W 


E06-06-1_B 


REM Schemal ideowy sierókańca |- 
ZA 'RZĄDZEŚ | © A, 
zwicowych. | 9UPOWego dwóch Gźnigów |__._ ]_.8] 
WARSZAWĄ Szpitalnych z drzmiami 10818 |u1--3] 
"[z.]patslafe| automatycznym V=10m/s 


ry— DbróQ —. 
65:01) sygnohzog 

——4 dojozdu | 
| ozrugu 00: 
piętrot ; ag 
Zamierzoneć Ko 
UErUNKU | 


_31h32 17 —8 
529 CZ 


PROOREERREE NZ R OE 
"R 
Pn. 


(5 i 
a RZA 


: | pr zekazyj-| 
2 | wmpolsón | BJ 
| połezemia| KA] 


512:2 


55]: 
s: : B— I 12 
ki a | 551:2_ 5ł24 
Ę | | ih 


e A 
> 
żż 
: 
- 
= 
pm 


i 72.51 /0715 POCZESPE 


i BAĆ Z REM” Schemotł ideowy slerowania E1006-018 


+ RZARŁADY URZĄDZEŃ 


">|: nźwicowycu: | 9/40w090 Owóch qźwigów - |"——_[_.. 8 | 
0) gtaSzówa szpiłolnych z drzwiami 
automatycznyrn VetOmfs 


Fraca 
dzmigu 


Zamierzomeć0 ; 


ł Kierunku | 


i 
i 
| 
) 
y 
ł 
Ą 
$ 
ł 


Sf22 | Obeód — + 3E 
ZAM Torzekazy | E 


szpitalnych z drzwiami JE 


, AwieraniQ |. 
drzmi 


Z: 


czujni żone 


T | Eroo6- -018 


OE e a A 

poekl Lzmlany Sk. Daia 
| 2 7, sd > ś 

| | 


? SR Z Schemat sys w Seroanał 
j ADY UR ŁENŃ 
8 BA sen grupoweQ o dw h dzmwigów pas a] zag] 
3 % 1 Szpitalnych z drzwiami L08-781 | © 
z > V=fm/s 
| 


Oprród 
olmeranto | © 
arzmi 


Konlrolła 
| CZQSU O. 
a |  O/Wierama 
j 4 Arzni 


dmpuls 
olyieranta 
drzni | 


4 
aaa REECE ÓW 


nc o0ÓO WÓD W 


2 ranie "E 
4 OW SOW 
GE IAZAWE 


| „REME" 

SĆ ZARŁA DY.URZĄDZEKŃ 
8Ę DŹWIGÓW YCH 

WARSZAT a 


Schemat ideowy sterowonia | 
grupowego dwóch dzmigqów 
Szpitalnych z drzniomi _ 
_aufomatycznymi V=tmfs | 


E1006- 018. 
RAP <a al 


pe = olwieranto 
Ę t:0 | orz 


owce ak zywo A 0 ca oi a 


= „ZEERE” 
ZARŁADY URZĄDZEŚS 
"DŹWIGOWYCH 
WARSZAWĄ | 


Schemat ideowy sterowania 
grupowego dwóch dźwigów 

szpitalnych z drzwiami 
aufomatycznymi V=1rmils 


y Bzekcznik 
577 . 577: SPA srj.p2 zasilania 
SM: ri =q"z|  nopędu 


423 SR3 | ŚRZ 
dz a | l g1]tsję27 


© że Ó_0 


zę 


APRA: 
ROEE 


E1006-0i6 |-_. 


Gaye 


RAPA 
ż.57/0/15 0 


2 wma 


ZAREAWÓCĆRZ ae. ŚLerowania 
DŻ IGÓWYCH grupowego dwóch gdznigów 
WAXSZAWA ©, aa z drzwiami 
< mał. zeznan LM 


Fołokomórkoł 
drzna | 


j > 


0 K | 
sry STAKŻ sręn zasilania | | 
czł napędu | 
arzmi 


zamykanie 
s2] 


dama 23 pl HALA 


| 
| 
| 
| 
Łó 
2. = 
j 
| 


f 
ARE 


śś 
i 


405-018 


| 
=! <Z5 


PRO 
w 


377 
GRASZ 


| Napęd 


grzmi 


| 
ł 
I 
Ej 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


jj i M 
Słowne royal im Sb waw war ann 
7 


tRsasca fos = 
ć ZONÓDKĄ 


Ład 


” 


_B 


RB ONORK OR 


? 
: 


ay słęf2 2: , 


r 


2 

NN 

0 
2) 
< 


EJ 
H 


ę 
Ą 


RENE Z) c TAE 


ż k e Ria ĘŻ ZATOCE ECH PTE 
p 3 go» > 
mę ic zy owy ry nirył ca ij NETA 


z Schemat ideowy sterowonia 
z» RZE "”| grupowego dwóch dźwigów 
_| Szpitalnych Z drzmiami 
palic] Z A V= emi 


kotodcznic 


-59 str 10 


3; A: p ycze! 
(ooacae Go POGANEGO NO sehermoce 


3 PADA 
Wad = 


9rupowego dwóch dą 
| Szpitalnych Z drzniom 
a mi oe 


a 


. 
| 
| 


! 106" str 7. 
59 sżr10 


"== 
7 


l 


zw 


KA 
KAZ, R MI: łącze 
rownolegle ao igra pa SCHEMACIE | 


a ok ię CR M RZAD AZ PE NE AA ZĘ SE 
olynctya. eoę0ÓĆ PRE EMO m > — > 


BŚĘJĄ em 


Spod Schemat ideowy sterowania 
ży DŹWIGOWYCH ż; - grupo wego dwóch dzwigów 
4 _ | Szpitalnych Z drzniami 
aułomatycznymi V=4 m/s 


KA, a O 
„ss / 


A 
vez 
bg r SKYE 0-10 TY 
t 


PER" EBY 
* 


2 | Bodotkońy fpietrorushosynacz ląceyć 
tonpolegie Ao PODBNEGO NO SCHEMACIE | 


22: s" IE PRACA Ca SREŃĆ! RCA 
4, SOSA zy a O ZY OE REA 

5 Ę ż% maty : 
+ż w DZIE Das OCÓRA 


dźwigów 
szpitalnych z drzwiami. 
pale OZ, tomati SA. y- oai 


7 zwy zania | ET 100 GE 


z, di SRA 


ż (2408 ja 
RECE Rz m isftrn pay Ę 


KE 


Lal 


PARE 
„BRR źmidany 
aż EAOORBŃ b M LA PERRZŹ 


T 


Dzm9 I, 


Śchemaf ideowy sterowania 
grupowego dwóch dźwiQÓw 


RARLAE GRZROUGEO 
| UOBŻWONEWYCH 
 waRSzyw a 


| e 5 9 16 
| SiE] 5(EŁ | 
0% ŻE % 


0 o ! ka 
53 | puchomo SE 


| Opesniki | > > 
| kamorana | | 


h Ó tę ? 
O > © 


_E1006-01 


2i AZ 
Ain SÓW 


spać Z ENZO PO, 


2,57/0/75, 1» 2000+3 


SZEW TYL 
SC: ow kz 
A 


hemać ideowy Po E1006-018 
$"pomego. diydch Gźwigów "FT j5] 
szpitalnych z drzwiami 
POZEW 2: 
Dziwi 


OO HZOFOWANIĄ 


5ite(1) Sfr 


węmię ozeotniia wałkiem. aj 
AAS m 5 k 


nag ! 
4 W 
i P*OWESA ; | ę 
Aa$ F 5 KAWEP 
, i Ri GR SK I; A yć 


j i zz) 
BO 47 ży W Pe. r |Gwaddai Gniazdo na_ 
517 ZZ 6 3_4u pspey 5 : łabdie. 
NIE kabinwić (epd ód | od WROJZÓM sterow. 4 zł 


- 
» t 


*9o 


ą 7 dmgór lfżn=q 


Aparal na kabinie Aparat » podszybiu 


doi wikakiie MI 
WM BD ARZWA | | 


RZASZE> 
(| MISYŁ 15 16 


OQrof 7xż + ZA Nermiej 


R a wy zr do ORA 


PY 33 16 


SU EJ 


TNAGWENEG W 7 Z A 


ho ERA ENIE, 


KOS”. PR Lae ók* A di i: 
k 8 x , dj ś 
; c , PUGS x y CO ost s kot AŚ % a 5 
? NA deg ASA ; — LoC 


Są 2 SEż PN,2... M 


GRIAERE | 
TOTEM 


I |. Umaga:_ 
ZYDOW: | 


, Aparaty azpaczówe 


| 
H 
iterą A” słaroraa 
| 
h 


WYDOŚ ożerie- AŻMi (DC, 
PZ RA AO SZER O PPE A za ka 


(preenośne z niyceko) 


209 Ty wn yw DĄ OOP APR ŚŚ 


fe 


"„ŚREMa” żę 0 siĘ dał: tdeonh 
odęył słęjokona YDOFPGO 
wot akoć 


+ WN NI AS 4 wi 


ęAoorat no fabiicy sterowej, 


| ARE RPW ATE 


Boot ga 
DE s JĄ e. EE 
3 $) że ; j PR f | 


| i > m kane Aparać ria i 
(8, 7 
| 


U" % AIZ 

| ka | 
| Lid 
| 

- 


m 


Gniazio >» BRA 


Ę łabtic Fy zę, 
; „| sterow” Eh 3 Ląd, )) 


Ls Z 86 
SEE 
B- 5: k 
JĘCK 
= e” : 
E 
BER x 
sy SE: 
> < 
= Aż. 
Szał ś 


; Aparat na > kabinie. Aparat m , podszybiu > 
PRE TA al, BAZA IEC 


4 ct 14 Ę EĘ, 


Aparat n kabinie 


ł 


ż 
i 
A | 
Aparaty. .o2haczone | ? 4 
Sier a” Słaszorwa | e 


AYPOSOZENŁ AFMQU. 
( oks z kac. 


p EO w ACK So dd : 
AO ANO POW PRO OE 7918 O AA PY ROWE 0 OOBE AB PTREOAA OTO CZYWE  A TA >: . (gas 
+ ł p PB: lea tyki: 


| i o „ 3 h tea F 4 


Na EK 


1 pinoki s cwrayenomącntciyw iwona 
kytojja 
3 a h HL 
5 


ty 
iż 


5 2 dO 


R: t. 


p 


" Śchómat ideowy _  |£1006- 0/8 
y sterowonia graponego dach  |qe [z A j 
Mace > dmatyey e Z 109 76, |easu - | 


pln A WZYWA OW 0 


Zrnazł Zm 


1 3 
BE wb. 


Sam LŚ kas Taatel Pe 03] 


wę, 


NoE" RECT SÓD ZPÓ 


OE A "SA OCEWOOA MK © 207 TWE AO a: ZE 


p adaóći Sao 


k/ Aparat 4v habirue _ Aparal na kabie — Aporat w podszybiu 
Ę ź JARSA > o dag " 
|zzifSz%]| air dm] 


4 Zb |» 


graj śe | | 


I Ej 
sk > sj z Lśę" 
Gniazd zd FE 
ROEZYĆ WZAOPEY Grzógke n 
+ 
| EE3 rb £ 653 ZR śść L4ż KŻ Bi BE io tobiicy 2y7i 


ł 
| 

| 

| 

| 

| 

I 

i 

| zoóA 

e = PYEDORE” = 

| SARE SWOZBŃ = Wide ś RE Ź 

4 

| 


ROBÓT 0 a AYO 0 NOA 


90 


ź Sem2órn Śłzs=q 


S 

Ę 
A. 

3 


Aparat w kabinie Aparaf na habirue Aparat m podszybiu Ao ać xi LObk Re” 2mej > 


| 2 Mea > 


ET AEO GU z arOŃ 


„EŃ OOBE RTYJNAAO ZB ŚR” KOSOWA ZAC SD COZACNÓW RE 


Aparaty BZNACZONE. 
titerą „Ą ” słasorna 
NUDOZGŁETE AZMIU. 
( Pace z mrey 


4 
i 
JEDRSC a oewiikiowoiy wa wy sstąórtidh 
+.) w p % gi” ż A p 


Przycisk ah ER. 
RSE PREÓRAE L. 
8 


di Przytisk_„ „Blarm” 


zw mak rę 


4 ajbsk, „stop! £ 
ZAC ozdy "WB 
"]4_|Przełącznik jazdy konirolnę, 
14_|Przycisk otwierama „drzwi - 
4. |AgtĄcZMIK napędu drze | 
1 |Śunik wentylatora _|„Bryza” (handłal - 

4 | osniellenie - „kabiny | E AŻóŁ 18.-024.- su 
z OE 


skonioż do. wiykowe p pool. zk | 
|Gniozdo telefoniczne ---__— 


> TE 1 Wi |Butges REF116 R10.| 3 8 E ią 
_ | Napęd drzwi automatycznyth K2521-007_-- =]: = | 
zy (yłączni( LE krańcowy otwierani = z | E 


„PLA RADA ża "lae" 
AG ALA |kontakt__. drzmi_. Nonowach jk "2444 - = - 004,3 
„| Fołok okomorka . CZR : "JZE BOJ 9-1 


ampa |sygri „Przewóz £ łóżek” ARETY" - 004. Ę posie 
jog w kobinie_ ZE SPECRE. - 
: | PLętrowskozywacz / N kabinie | 
| lampa „przeciążenia BZ szef weB 


PSRAECZEZ || 


-Dzwióńek | przeciążema MM Pa ŻAK 
| |DE_26_1 15 50, AA 


RoRZB 
ZEK wą 
| 


i i H ; 
A SEA 


r 


RADIA 


—Ą 


? i 
i jo 
am 


jp 
i 


I 


+ 


pon rka ÓT m 0 zd IE ww Ay 007 Ace 


a nc Sn o 0 0 o 


Es | sterowania adi” _E1106- 018. 


|ewóch dzniqów szpitain oe 
z Satomi zustomotycznymi © s 78. 


z4 


= zywy js 


Tsp lub nr rysunka 


o RAZA L | 
JS BO AŻ BE $: p | Lb. 
RR jalozna LHR ioRiwaje 


—41301(2)- 001 |66 
dE: 
| 
BEJZI (k 3432)" BCIACZACIE 


Z1:4żE. FA Przycisk. AUSDOZYŚ ŻE 
4 Przycisk O otwierania drzwi 53 2 


t 


KABARIE 


|_K1401-002 


_K2EIA- a |. | 
esl 


33 —| F 4 Przycisk». „Marm” 2 SC - 
zed 


4.| Przycisk „5 
Przycisk. jozdy kopirolnej |. 
Przełącznik jozdy, kontrol nę 
> otwierama drzwi _ 


-Faliż" 007 |ee| |>| 


Mytącznik napędu drzkŁ __ 
Ślnik Świnik wentylatora _____ 
Ośniellienie kabiny |. zĘ 2419 .- -O2U - lal i 
_|Gmazdo wtykowe na kabime Wr.332 koć.16 awa 2 eż 18 
Gniozelo h Sa. kabiną iWr160_ ko 16]. 
= oprze ae 
czkA — D=L-61 o. i 


1. Wytącznik - _kramcowy 
-|4_ |Kontakt cbuytaczy __— — 


Jmpulsałor fotoelektryczny 
Ąparaż telef. _h_habirne 


44 Napęd drzwi enia 


REKE R M 2521-0072 |>|. LSTMO 
Wyłącznik I Kkrańcok, wy, glwierocakaj | | 


ji wc AE 


= | 
SE 
| 


rawa 3 
| | kontakt drzni_. kabinowych . K3Y4. - o od ć 122 


„| Fetokomórka drzwi __- UłŻ QD" Ae ia > 


i 


okomorki arznii K3442.-_ 001 i >> st 

| RA PORARPRT TICO RAR H m |-— EO PAWBZ Z 
-|K 2848_- -00l_ ABW 1 BU. 
BAADZE BZ 


0; wóz łózek” 


mswryownh y 
IB4] 4) -HMft" 
a JAM on 
i 


z 


g i | srzt z FL | SE zk [ mę 
RABY UZ ZEŃ sterowania „grupowego £1106- 018 


| ŻW IG0M 33 | dwóch dzi w Sz ittain zb 

a LABZ. ESO yła autor tycznymi. 0 78 787. (IE 2 
-|Dalba_| Duk Y = 4m/s_ 21037 
pana Jan PSE ZR. LE 


r) 2 37 4 


Zo RREGEASKIE 
z Typ lub nr rysunku A ee PÓŹ 2X | | RZECZ RE | 
Ę | || | I 4 | ] ! | | j 

AB || | | i | | | ' i I ; 

i AZ A RZ ORO „3 2 Ko JBZDENOP NE, POROREEC: 
Am jA i | SaÓ | GA zaj mt zad RAYA uł 

Es pazof aż hi 4 
sieał 82 || 
az ł | | |] Ę 


3 _41301/2)- - 001 | (66 42 Lp aężł | | | Ę ja a 
| t =dtq | j j 6 e ć Ę, 
5 Kontcki akt ogranicznika_i . pręgk * __K4401- kj "002 BE | PBERCH T ż: R ki 3 8 SŁEOWZ: - 
j i | j i ł 


m Ą— | CE | | | i 
EE ee m4 | "= — 


830-574. Kontakt _ strefy drzwiowej |- SIŁ (K 3432) 137, Hai: BAK ZA | se) 
|31:4>E. t_.|Przycisk_ dyspozycji PA : 32] 4) -|4 EB 


Przycisk jozdy okoła ŻE, Se 28 |——- 
K3142-001. 24. ASA 


|| 
+ 
ji 
„SAGI 
SAR, - 22] se — | k 
ł 


MESENINOENINEWIE R 
„| „Br zo” Boh 37 42]_| (GR Puć Ska a ZAC AE. 
A  |Oświellenie kabiny L kaz 19-024. |54 ER Mar LLT HPA CEST 
4_|Gniazdo wtykone na kobinie WrS3Ć hoć.16 - (kanji 28| —|—- 142] ę AI Mt 

| 4 |Gniazdo. włykowe pod. kabiną, |Nr160_ kot. SOLJ 2) p jc" | | 
jGpiozdo łelefoniczne._-- — i _GNT-4 -d 


34 __|4 |Przycisk otwierania arzni_ 5650 zh (ES dear bia. CIE 
5 żę I misi TT SPE FEE Fal 
© ZEE GB ROPĄBZ sr> 6%) ERUBECENA a sy pri PPR ZIBRE (>. |zQ || 
ore nnn >] == ARJ p22 POR R Am A l <= wagi KO PŁD CZE USE — ——|- 
1 |Przycisk„Aarm” _. || 428/8-001 _| Soska BBE ld A 
_]A |Przycisk . „śtep” KARE SPE | : EERECESA | EL | Et SCP l, 
4 sk zie 25H EEE 
pm 1 Przyci: K„ŚĆ —|———————— ALS ——t=s1 torgT p -— EM —p— 
| | E 
| 


A Przełącznik ja Jazdy kontrol nej|_). 
4_|Przyctsk olwierama drzwi 
i napędu drzwi _- 
Śwnik wentylatora __ 


: KORRAkE HW JEARRE |_k3402 0 w. PE RE RAK | 
Kontaki _zkisu lin. KRABORO kC] : r ka 


| 
r czai 001. ROBĘEPESS 
_HD=f= GlEŻ: DARĘRDNACZENCEE: 
| BASE 
82:1-2| 2 | kontakt listwy Tzulnikowej. Burgas REF116 R10 38. 1 KIEDIS e 
| S> Gi Napęd drzwi automatycznych K2521-007 s ALAMO SEM 
| || = s=2 po dagl td Gi 


| 

—ł ret 

| Kontakt. drzwi. kabiNONYCh - RZA ia aQf=— la 
4 | Fotokomórka. drzmi FK 244A> 2 |>22JESA 
| 


| znik krańcok, Bmerama c Rod ZIBACH 
19506 |1_ Wyłączn: Owy Ol: 1 
kz 
a 
(zmacniacz fotokomorki azni. K 3u42_ — Q00f | 


b NOZ Z SEZ SEA. 
EZY ZAW 


A 
SG. 


zp 4 Fule b SS=: 
4. | Lompa sygóuPrzewóx łóżek” |K2848 ooł 350 | 
m». 4]. Gong $y9n. w. kobinie____ -|| | K: zaIAWRŻE DRA PRES 
Ę. |Piętrowskozywacz h N kabinie | zi ek O LETBÓDA CAL PRL REA: 
4 | lampa „przeciążenia WAR: 2 ! AEEĘ | 


bronie 


| t 
ES: 
"Dzwonek przeciążema,__ | A 


ł 
i | 


(4.0pornik "R. lal 25-4562_ 177] 1 


pBaTAD zy > i ; D ieS | sietoj wii „grupowego . | EMOG-C oe 
Ę ś że zę AS Ś | dwóch dzwigów szpi talnych 
YyrnL 


a; 001...| z drzwiami wss: 
p < balba ca V=4mla___-_ GE ŻA 


A AZ | | 33-0.79. 


OWA NAWE A DOTA m SA 


| 

PASE: 
A Z 78r | z. £ 
ls 

i 


| sa: "DRR <<i2 
| K2901 - =bot3 
3 


14 |3 aB> 
| 426: HA. 4 ikontakt zderzaków ____|K 3405 = DOL. ZPJOZĄSSĄ Z 


ROA LA BD REŻ śaRAki BOR AE 
; K3407 -— R JR ARA dą. LZ 
L SZYTE 2 ESKI DARRRSKA obok) 
BA ASEEKE R BDI GDA ESA 
|425:4 an Mytącznik__ końcowy „ Dóź”. 2 AD: Byc Dol L-|30; Bao kó(KABIEE | 
1425:£ Mątącznik końcowy „Gora _1K3446.— 004. 3 6) ASSRĘE JADADNO. 
ł 2 i i l 
Kd 1 
l i 5: i 


| | | 
RAR = BBS JE ARAŃ SSN 4 
|431 tet | t | Przycisk Nezkiań „£ Przewoż 1 tóżeć| _K2913_- ODA - EOREL Plazcjd i DEE 


R. SASZ żę sia” Wo oZER | POR RZER 

RR ARE > żk Zi PSREOJASE BERT 
1436:U 1 Wytącznik kraricowy „Góra! 3450-004 (D- 329). 22] WASLOLAE | 

' 436:N 14. Wyłącznik _KFOfRCoY, | Bot aa || CA RBL BEJSC 
|489 |4 |dzwonek alarmony —__ W Modlkoj. ł6-1_|57| || M2] | |. -|-- 

+ ż ę j H | t I ) h j i 7 


=] ŚWRORĄ ———— a | bloog KACH 
j GR Ss l | SDA KATPOPART TARGEO 


E ZRZEC ; 
_K3008 - WVNŻG JUBBŚRMIANAE M 
Spo xi EZM RBA ZE 


| ————— 


1 


116745 al a |lampa  zojężości dzwigu___|-. SE ci BZREŁ 

176: ef: "R t IPigtrowskożyacz na porterze. |K.3 3006 - -004.- „54 > 4 

AT | 4_.|Gniazdo telefoniczne... 8. a 28, BEC? 
4 aparat telef. pizenośny e mtyceką | 


| 1633256 £-4| |jempa kierunkona „Dół” 
VBk: 1-4 ka -4 | |lampa kięrunkowa „ Góra." SA 
165: 4% ść si lGomgo"> 0 nama 


IE 
|| 
j 


se UAG 


62. 20DV* | 53. ane SĘ 


aż 5 | Stycznik n , Aolmo, e 
| 203: HP| 4 * |uktad _ przepięciowy AZ 
KĘ. |e02: LPIA |uktod przepięciowy _ 
| 206 |. ocz. hamowania_ z 


; | 206: p| za 


RAY 40082 _ 200Y = 
=" 4T_ 


ak zee | ubi (MA 
4 luktad przepięciowy | - 0,25: -3508 '250v- |59 
> Stycznik z zamykania. rz deda 

uktad d przepięciowy | __ Q25 3508_2 250Y= | 
14 Stycznik docisku | drznii 4 


toki 


z. P.|. 428 | uktad BrZERGÓOKAĆ. 


pe i 
r 4 maż manna 
ra 


2 opie awek 0 


SRDA 
2 ae (Bożeria EE 


Zm 2 r OP ŻA 


EE 4 


ROS ŁĄD Ema 3 ARA 
„|--220+ iE 4. 10" A gtónny +] RS Sb) 42 12 wal i 
ł 224 i 4: | Maka as SR A + W | p. E 12 12:42 - —.— 


wj EE O bizwjeiiićreać 


YBPRSY = rk AIC. "py BAR: ż. 
3. sterowania. grupowe. 

dwóch dznigqów. m 
z wzwiami automatycznymi 


hm | 


j» 
= 


ORO f 
W RACZARĘ 

| 
sę - pam 


I 


R 
a 

| 

i 

ji 

| 


Hi |Kontakt _obciq PWM ŚĆ 


OSAKA 
Kp 

4 ł 

j 


waz 2 RAY OWY „D Dod” _ |K3446- - 0ot.__ 
'4 Wytącznik końcowy „Gora! ,K 34416 — 001. 
Ra 4 |Kontakt zderzaków IARSSPK Jada DOE 


> — 


it | Przycisk wezwań „Przem Przez dd Józek 


R SEŻECĄ 


136: |rkaana! krancony „Góra”__ 
a Wytącznik_kraric krańcowy, Dot" 
mac „alarmony. 


Z "sł AE BST AC SB 
i s ny WOK 
WAZY BRT agora, A. 
> i 
boj: 


ł 


ł PLOBRCZACZNRE LZ jE p ZA 
Je MOLO Ap PAR |aa | Su | 


mw da pca 
I 
ji | I Poe =Ą T 1 I ż 4 EA k 
| (i | i j ł Ę i aj PZ ała łe4 © 
; | i i i kj ź 44 NEJI ł I Jż” i ją IR 
= kota ar a APT R PIRPECEE POSADY O wirją Et 
kiszy 4 WE pij 4 KANMAS RAY wła i 
Bo ei 80 W 58 POBRANO BIZ MET 29 R 4. i M ŻE p, Ę 
rob | 1 
FOKI LIE RINZY 
ł 
ik r 
| 
ł 
i 
| 
p 
| 
I 


lampa eż „dznigu _ 
| PigironskOzyNacz Pa parierze.. IK. 3006 -004_. 
| Gniazdo telefoniczne -. ek GNIEA 

A Aparat telef. „przenośnyć. wtyceką.- i pi E YAN RE 
ZE PRE NA: --- NPR b 


I 


kę 
LŻ 
AiR 


1477. 
+ T7E A | 


> zob z. aż” kierunkowy _ ka KIJE |. ł 
EE ,20f: UP.| [> |Uktac przepięciowy AmE_. 40082 . _200V = as_| za 
"201 "NP | 4 lutod. przepięciowy ke 40088  200Y=_ sA 

i 1203: «4 14 jStycznik „Szybko! KARĄ OŚ 2. | 
l203:L | pca: 4olno EE DDA pie Ż 6 DóEo> zał SE A 
|203:4P| 1 |uktad przepięciony AR (200v= 9]. |. 

| |2oa:LP|4 |ukłod przepięciowy | __ |lur 1000 _200v- 159|_| - 

A | 206 4 4 | Stycznik hamowania Roch | MIO — KOŚC URANA IJ (A A 

i | om 200v=.79|_| > 
-Huf_4008_200y 3 


8 (2o6:P. 1. juktad przepięciowy A 
| | i 


Ą | Stycznik _ otmórania da (drzwi j TZ uj 9 | 


a TAE przepięciowy 025 3508 250 = | 


4 |Stycznik. zamykania CZ SE: ŚLC- ZABRZA 


1 |układ. ład. przepięctony Ś RR: 3508_ _250V= cję ŚR 


8 | Stycznik docisku. drzni 3 4 p ML ŻĘ: 


j M 4 


PMR PCA EA 


= | zĘ ZEE w gą Św 
| 220 e A TEA główny sach Zm Place a 
zw Stycznik Umiony BO a 4 x 


* ś 
oto ody Ry ROZ AC OCE Dł R | rze pm wr a w A A 


| oderwanie tyz "O AN 


X | | sterowania „grupowego j: | £ 106- oraij 


| dwóch dzwigów szpitalnych 


z drzwiami ak kinia 


A 
i 
I 
8 
5 09 787 | >: ż 
CZE Pi "RARE o A 
> pa CJ t: ZStY rr ADA 38. 0% Ę | 


R: W jetzw o | |oemkcow > SATE 1383 41 ©1218 
| *e5 dub SR i i i I | kszo] 
4 +35P r sunku i | j ż | j | | j j 
| | | pa OSP 
i ) ZER JRGKAĆ ANTIK neOS $ 
ZA ROGER NE” "4 JR UARRRYSKACAAA 
| TE Bak kj BO 
ST a 4 jj | 
zi 
14: | 


ł | M2 | 4 Nytą cznik SCORE RoĘ "1 Kk '3409 - poc ŻA RZE BAZ 
j| K2901.-001.. BE KB 

(0 PE WE -4 | Przycisk NEZNOŃ „ „Góra U. TARA ALI SK SIER RAZ 

142442 ti £ |Kontakt _ ovzwi przystank. _|K3407 —- - - 001. AŻ ACE SA AĄĄZ ZRORiA SK 

ZZCE |Kontakt obciąznika lin__ | 3 "002 odażj dA RECE GEM 03 

BENRZNZRI_» ak EE: OZŻECW I m k ; ) 1 


Ro EH 


+ 


>| 
|+—— | 
>> 


(425: 44 JEN B _ końcowy „Dół” _ |K3416. iż 0060 BBiad: 6 [WDK SSS T lupa 
| 425: ć_| 4 Aytącznik końcowy „Gora —|K3446_- — 004. 4) Ada BE JE RARENRA ZA 


(126434 4 |Kontakt. zderzaków . | K 3403 =. 82-17] RZ 


i 


se KZLR SĄ 


i i 
PRN ARACEAE SZA A 
|81 a FR Przydk KEezWaŃ. Rie t| KB fDŁ= EE KE 


lex: aussszcoNasszE | 
p idąca. KraArcoMy » j „Gora” _11134%50-001 (p-329r) ZE Kal ae IZA E 32 
l_ Wytącznik " KŁAŃCONY, : Dot: > BASE |22| ł -1-M2L | PARU CAE 
 lDzwonek alarmony 212 MOLOL kot. lad: Hz | 42] SRODEK 
| i (RP EW BRENNA AA SAT 8 
s >=] = atu ER J 


a, Ko 0 


WU 
SE 
z=; 

PI ZE p new SEREM 
I 
| 
STENA 
| 


nne am 
AA: 
Reg: i 
Nom 

A m 


ę 
rh 
SA 
| 


i A mmHg" tot 
; | 463.2: 1łż71| Lampa 4 kierunkowa , Dob WRIRÓRE ż: o El JE ER ax | 
Móktct-4 |t- -4 | „lampa kierunkowa Góra." SiĘ K3009 - - 004. SA CE APR DR. + [8 | | J a: 
MESA st b. | Gong. SRR GREC. SOB LORNA 7 JE baj 8 i 
R: URZSSCASE AGA NSI WSA -P SERC: AA = SAPRE NY zi p 
1467:4: M " apa zojęłości dzwigu_- |; PE 


| 
BIEDA M KJ 4 
4Tórekzek t |PigtrowskozyMacz ha pacierze IK '3006 -001.. FL 1 | RE 
1-427: EJ |Gniazdb telefoniczne. UGA RA HH AAA dad j 
4TT:A. L Aparat telef. R ntycaką- A osRZE RARE zoba | Ja ODAS NOWI 
MAREA [a PE dal | PORKICKTA Ly L AE saski ZRROROR 


(20: Wan, 2 2 aazć kierunkow. wy R; 
, 20f:UP.| 4. |uktad „przepipcion. __-MufF__40080__ 200V=_ 
1201 NP | 14 iukted przepięcioky | 4008. _200Y = 159. bo LAC 
)203:H Stycznik wade. ARA RAE Ci Ra. 
a „Stycznik . samo OOM 7: ma. A DŁROSGŚA | | | 
ka HP| 4: jUkład _przepięciony SBENAĆ 14008. 200V5.- ZEE sA: plena Ą 
> 1203: LP|4 układ porzepigciowy _ |4uF 1000. _.200Y= 232 l Ka Ło JĄ PA roi] 
| 206 . |4 | Stycznik — hamowania _ Go RDZ Sapa 2143] 7 T| * są 42 42 12 jaz |= | i 
L206:P 1. uktad przepięciowy ___ MuE_4009. „200V - ae JERLK manie) 
| RRAAONA a. RR 2, ER sy: 
| 214: e 4. _|Stycznik ob otwier ania foźwa SP SOSŁCAŁ i " aj 'g4 da4 M0 10: 7 10, e 
"A> A 4 |uktad przepięciowy . _ |Q26 3508 250v= |59 SL Byl 
| ZZA aa) 4 Stycznik zamykania drzyt skcc-cŚR) $B1140 ZADBE „a 9) A 1040 | Fisio - 
241: SP] 4 juktad przepięctowy 1025. 35082 250Y- |59| IRS Ę 31 SĘ | 


MY 


zł PO > 


Eo O] 4. | Stycznik, docisku. Z O OSZEBYE 


4 Mytącznik główny s o 0 2 Nee] | wołada aa. 
4 Stycznik lemoMy o |. "abllt i AAA = 10 


o A wi sę orta PRE OAK PRATO NERO AAA jotka OE «2 POWT ED O AA KO Aaa 


RKA "M BE 
i ŚR Ż zł 
ją ©. p 242: Bl. 4 | uktad _przepięcioky > > 1925. 2508 _250V= „|a| Aka R 3. | "opa R 
IE | św ONRANANAMA | 4 
( 0 BO>2 WO RODE ZA JARO NAÓ o) WÓNCY O ZEMAŁORPDEE pni ZE OAZE ł= jA H 
Z B— 02 | wo gł gal ll]. 
|- * > BR 30% = a. Poe czł IRPETA SOTRIEZ SDAMZ PENOAA SZAŻY) 
| "220 : 


serowy w PYŁ WRA EO 


$. im. Bala paszy e cY A: Ef rę A AO TY mp rwie a ZYRSCTAEŻ : 
1 BL EG Z sy: MEEN RPA „CYFIRACJHA: Mijg | 2106-01 -018 


* sterowania - „grupowego 


| za ZAJ E 

|| DŹWIGOWYCH kach dźwigów z i£alnych | = 

A WARSZAWA zdrzwiami Pdomietyczniymi. 8.7801 PEŁ 

4 -| Zadba | ys4mis 0 8 TE—— aa 
ZAK W 4 7 AE ZA O 


D>rz 


3%] A 


(EO DEE PESO ZŃ 
xy ; > 
Nazwa | Typ nb. nt  rgsun ku 


>. -—- ie" 


[A 
| BEŻ OEJRAUA| 
SAR _K3481 - JE żomażić Ea 


s Bzękochiko I  omiatórai 
SZA Transfqr. rmator__ sterowy 
Transformotor EE CZZA 


_K3u47 -00(_- 


EA inte c 


A Mytącznik. sterowania___ 
„4 |Mytącznik_! WEŻWAŃ LA 
_262 _ = „Wyłącznik oświetlenia. _ | 


263. ; 4- MytQcZnik napędu. Qrzni.-— NO BB) 
ka J ma w SREST - a ie 4 


(FOWOA Jaz azdy kontrolne > 

_Gruazolo _ WŁYKOWE _.--—2—— 

212.. "| Baterio telefoniczne 

| a DZTE 4 |ómiazao. telefoniczne 2 

 PARDELU 4 |fparat telefon. przen. z niyczką |0-4- SYL PU Z OREEBZIA SE pa ae 
; j SE R BOR RR M kabiSE 


2 ka ERZE ORO GANE PORTCJ NA 
424 3 | Biezpiacznśki „główne —- —|- _KI604- DOE. 193 BBE MEADE ||] 
3 EO OAZA AN PAL Lid LARA ko LJ BRR 
| Sz. RA NIEIE A0R WIERSZE" 
1 | Bezpiecznik napędu arzmi e_|476, 382, ZEM)| masa SNS | 
3——5—— ==: Ry AĆ A. j53 K BEIGSSZ. o: | 5 R 
4 |= sferowy- - |RECZUJĘ 1 |53) || [5] BITE | 
4 |— 0 = PNEGDIANSJCREONEW 2. 
4 | 02 obw.bezpieczeństuja CEBESBREJ poĘSE<] 124 
43.) oi „ygnalizaci — 6A. 15 j | e 
j | ="——_ oświellenia _K1604 - 00 -.|33| Ą 


sa 


a 3% = SEycZa linmiowi o .K1604 - Oct : 


| hamowania _ aż —Kaki3:001. TBI > ko|- BAL 


den: Stycznik kierunkowy. „6 „Góraj BEILE 12 2 CLA 24 Ej 
L4OEN|4| = Z —boół.. | ms Adg TĄ AT. 
o naa ć, WACÓMA, 


| 430. == : 4 
3Ę 461,4 dk — obw. „man SA ZĘRARKISH EJ Fal: ATZ KZA AS zę TR 
aż MMTS ET KE 1-4 BAOLŚ 3 


SA 33 pmowaai drzwi szybowych _ 
/ drzni kabinowych. 


fa 


9) Dwa prostowniki pre 
w jeden uktod mostkowy | Parol RoSZExE 


z 4 
a 


Ś ż Wytączmik_ oświetlenia. __ '"kleóg - Mac ala AJ A= 


W CRS WTYK Woo ka da W 
5 GEN REhG R AE z RER śp TE 
R | | i ZARŁADY U 24DZEX | sterowania grupowego 5 1106-t -018. 
x | ! ! i th doza | Gwoch Jzwi9ÓW szpitalnych | ś 
| | Bd ZE IOZANE | zdrzwiomi EAMAŁYZMY MI" 03.7 78r-| sg % 
80) | | 00 „ mageis kal OOROKIERRCADZCÓO RZICRNA GOZZI 
R: suck” |Bofleb ŻeweŻ | 5000-76 | WE: 
O ag GŻ SANKOM CHTZSUMIE SZYNACZZ OCH 
TSA |... | >Ga> po. lui laall" ilin "4 
PASZĄ | WE | Pn UE ne YSENNa CJ SE 24 SRA | xż * 
I |. © = | | RASĘCACH Pa JEPACE Joa 
BODZEK > ER wen JSB] PA. 6-0 PON 2 
g. ł Ą j ń i j j kz Zk mA JP ze 
PEOREŃ AB 1 PORZ AĄ arłk dal SIECI 
232 | ZE” ekoznik_ _terrmstorowy _ PATI WĄSPZBIROM CE widać GŃ: 
ż |24ł4-2|_2 | Tie nsformator_ sterowy Za: _sK342f — OO. 2 BZ | SĄ. MĄŻMCMŻ: KAB Cgi "B 
*- [248 | 4 |rensformofor zasil. drzwi | Mdną -00f- 67. .;.10907 . | P5h3 
) ŻA ) i IRE ! ) : js i 
Sc st Pe ROZNE ROŃA SECA „day BORKA 29 REECE > ORA RACZEŃ SPAĆ A zz a r ano zi DORA EE e, 
wy ŻSSEY, a LAI, | 1a „SZER =E$ 
_251 | 4.) Prosłowtnk _sieronama__. Sic (878 -50-7_. 168 Jo LL ROUCJ leka dol 
|252:4:2| 2_| Prostownik -: ANA -| GW (50/120V -3N._. BILBAO PPR ESTRORAE 
02 | 4 „| Aytącznik SILEŁoWAMA x de BEC 2-7 APA EZIRŻ OB a mi kaPRSŻRÓ CWE | 
33 4_|Mytącznik: Wezyjo 001) O PpOBO oe Blżlacla 1 Ą 
4) | I | 
t 
BE 


263 | Wyłącznik napędu drzni. z mA 128]..| SERaE k 


| | siać 
p | Rona 0 AroAG UB Ę 
DB 2: 


ię rw NM M A a 0 znane A 


Bzycsk jazay kontrolnej. c | RAB 33 ah WE 


| 274. -4 SGńiazda: wiykówk -. - DUM og] OME qr | AESEZRAA 
275 | 1 |Boterio telefomczne __.|4R20-5. 6W- 158, MBZ 2, SK AN GNASE BZU 
2772 i |śniazolo_teefoniczne OE WIA. BD) SERAECORT OR RER AAA 
| 277Rj 4 |fparat. telefon. przen.z_niyczką. |. 0-4-61. ka ZA RSS SRA AB: 
EipCE IRA RIAA RA REKE BRO MNE A RRS 
| 28: CEJ 3 | RE główne |. KD 001 BZ AF 
a ża RA fe Ry O RAA”: | EE «a 5 ay -| = |— AdSREA 
E 283 |4 Fo papędu drzne oaz PEZNBBD SBE ZNBNEŃNZ 
pas aj |. konsłozmatac s 4 Asa | Wacka 2] 
2874 ]4|-paas=|srrowy | | NR JĄ || |aR] AJ pada 
| 32 | M ozzaS W AERTS) aaa 4 // BAY BEE 2 PROT OPA OST 
| r: BO —1 —— obw. bezpieczenństua— "A. ZA. 53] RER PA RET | si | 
Rlogg 14] 00 * sdobałizóci. 4 01/8 BAR | iż] bĄpASZA I >| 
ELA CJA kazzmikdkzowna: _ oświetlenia. _|_.__ KI604 - _00f__ —| 23]. dał ——— RAZA |- 
Z t ł i ti 1 t |, 


ż j BE ARRZSSIÓĆ A MaM 
1 SE% PA AD s] ST R 
ł j i ł h ł i H ł 
= + OR ER PIER 006 JOWIESOCCKOW ON NNO RAYMAN ZE 
jj - = — m i SZ > AREA RAD ZCSSREZ RAE TI aS ER RZE zde i mej p ł 
i H ł s ł E | p 
h pożd ak 


i i i 


otsa) a] pwmanmeż sce mea — | DE5RM.50. 2KOAL. 54 AE PIRES 


OU SP) Ai [| stgczniko kierunkowy . n Góra” _ SiC - (2. SYPLJA do jd | 
BANISI R RZ 0aPU I CZEAB SEBANAJ 
GoR ua ra i sszaze, 


BE PZDR NE PIL kmdk=2. 2 je aż 


129 4 4. |—— zwalniania Pk | —" AR OREĆ |ddą7 | jj 
gap [41a a UR ków PRAS >| 


i 

j. sk | 

fe> t RS EE ARENY 
RE PR RWE ACO? 
ł 


| 461, 14 1 "7 00w. bezpieczenstwa | 
| 484 dA | zb dózwii - szybąnych _ - xd | JKA CACZA | 
465 || dami kadiidha | 1, MIT lij pF JE 


ł ż + 
i 
H t 


( RE | SRR i A z ż , RE 
o nr —— m Mch moje nm zob bi AA MNA McMyG | - s Że H z ea oda zaj 3- + : -- 
z ś i i ę i ł 

i 4 3 i i pasz j i 


t ź t i 3 ; ą 
j I OS ACZ RZZNERZERENCOANY EZ SBD DĘSKCA : IEEWANACĄAWOKE IRA  PROJ| B ak odd Ladnf tB 
3 A RZ PO REA 4 ; i : i g 6 a ) | ż i 
2 j BR Fo: 
+ |. H ł H t t ? - Fżę $2 
sł 3 JARE NESEĄŻ kozic ś m NN ZE Ry Pn TP W aattwoj zo 
i D ; ł » 
Ą 


R: 


i 


kie 


i 


RR ZE | 8) Dwa prostowniki połączyć. | 
| | wjeden uktod 2 Posgć |- s $j i 


wes A OE RZE PA mint rmy e WA ANO A IOZEY OE 


o 0 O ART 


| ZAKŁADY U 3DZES | sterowania „grupowego 33123 1106 -0/8 
ozwieows i | Goch Gzźwigów, szpitalnych. — Ś 
> Zz drzwiami AOR, 03. 78r: |e 
| RakjGiaac 1- ow REKiE JAW s oka 


ZrEX| R 
BZZEĆ a 


| Ros dO aż er u 


| 


Przekaznik _ "termistorowy JE E AŻ 
Tra ansformator sterowy __ | KsŁCLĘO0( 18 7 
fransformotor_ zasił. _drzmi Ś K3u47 + 00f. 67 


pnw 


| Prostowruk sterowana | | 585-50-7 
920020707 AARONA GN A -3N= | 
|_| Aydączmk. sterowania Hr BIE s pe 

_| Mytącznik_ WNEZNAAN LL _ Po ZE 

_| Wytącznik. oświetlenia. __-; nk 4604 - 0ol 

"| wytącznik napędu orznu. R A= 3 


SOLE DE ZE ZE c ŻE 


a 2 Papae ka mom a 
1. | .Gmazalo. > AM EL. M 761._ 
4R20-5. _ 6V= 


4 
4] SPSŃ telefoni czne — Di. AMA 
4 A Gz pre: reen. z niy o 0-1-61. 


Slonca BONA 


Ejweon=ODt - 2|25 2 P>) 


=P> 
to 
Ł 
i 


sn _trans słormatar: U 


|zazaw m napędu drzme_ 1476, RR GA | 
|— =6A.4 


BEC AGRO CNN |-—25 404. 
= Maia l) mao ooo JMM) MAĄZEŻ 2174 , 6A 


P2ży. 2 Upów. „ bezpueczeńst ——2A70.. ŻA. 


o nacw z A „22 RNA 6A. 
— '— _oświeliena. | _K1604-00f_.- 


| STEK). BA 
pzmnae Pas. A zen 
| | ji ji 
| | | 
| ROAD 


| 
U 


l 


4 
[3 | 
w 
4 
4 
TA 
4 
„śl 


+ ..R- 4 te ga a i 
J Ą | i H 
| upo zonda" pkp 


= orniki_ hamowoma Bi 


a RZ 


ma ER meme „Ą DESRN 50. 20ÓL.3 


jad: U. 42] |] stycznik. kierunkowy . n a. i SEL. s 12 
(406N 4 WE Dół EZ 5 


1929... 14. R ARA zwalniania _. 2. 
| 130. la> | —1—— strefy drzniowej  - i — | -— 


— y— 


—| —— 


| 464, 4. c= [ - obw. bezpieczenstwa Ę 
| 481 21 —— drzwi szybowych | SĘ 
| | —!— dram kabinowych _. 


A ——— 
i 


"5 Ba prostowniki PAZ 
, wjeden uktod mostkowy | 
| 


Ra man ć żę „-h am ri 1 zy | Spa 1 
> - Ć. 2 4 A a k: 
ka AED WNE 
RAIN tir! |wloltolojw 


ża | 
ZO | RSA REY pax 


BLO BLA | Oj coj NAS 


BSK AR, ORAS | l MMA BEAM MARA SEE, Bos 

GREENE i = | | ELANA) ES 
: ; | 0303 ł L- | l 

LE a WAĆ i | Si 


a. EO RA ZEE WERE. 
? | 


EZ 
LM 


4) AE 
ł4|1 


SEJ 


FODAMI AŻ 


Jola] 


2% 
18 142] 
142181 


Łan 
JCENYNA 
] 
ZAC 
112 j12 
oojoż 
[42 142 
42|-18 


' grUpoWego 
c: "ÓRÓSE ABE 
IOCA 
EZ 


migów. SZA. 


„| ę dłeniami autom 
a 
Po 
E 


16142 | 12 | 
618|-]|4 


| 
i 


5| 
BM się 


——— 000] PAY-t02 


24 
Roa: 
FE= 


160 
De4 


BA 7 
|SPsl -78-024___|63 


102_-; 


le 
EH 
Z 


Y-84__ 


m 


DAY - 

DAY-B4 | 
"PA 

PAY-84 

PAY -42 


clp 


SA lub „AE. Msubjać F 2ą 
DESRN_25 
| PAY-42 


LI 


| 


|SPsf - 78 - 


3 REL. 


„Pareystyc 


| 
CRIY*4 WRRC, 
SARE ie RAA 0] WBA 
ze i c 
j— 
| PAYEĆ 


4 


"WARSZ 


A a AN — + zarz 
| 
4 
dm 


—parieriu._ 
sygnalizacji „Góra. PAY - 84, 


i 


ć BADAWCZO-ROZY OJÓWY Ł 


pl "przyst. nieparzystych 


Od „AM 


II 
I 
Przekażnik. 


——— || 


090 4 h 
1. , 
f Loda 


| 49:D | 
z 


4] 


OT e 


ME 


Dj O Zgją 12 y 
REG RB ZNNNORECE 
isa) Pak k ka | e ł | | | + j 
S . R zc AWEM Sk ER | 
s AGRŁ —--|--1 saN | 
EO SZ] | KoWOA A AD mad | 
ZS n > pm RZEZ M RICE EBM | RF I | 
a= Ą A "RAE ce bata „| | SX BA 
JB. 51 | BE toz] BRE ej 
NE SES PA dE |_| ESO s 
Sg BSE pocp> = "SI | TI] - 
SR wk BE. ABAEJNI SEE Stafj | 
SONEENERNE SEE ER | 
SPAN V | and] ż JOE A rj REPSJESĄ EE „| ? -|- 
SSĘ [Ne POMAER PPL ESD » ib A RAÓ l 
SIĄ zB REL |>| |z| | | jaj so | aja] « BAKU KRER 
U (NEFIANARNEI| RISE JESKO SROCREJ | OE 
z SA | | CIRCOACI a BRPO ARA m naa 
ZU omERAEME REINA 
"SPO AE "NGN | a Ba BRoOR sł BZEUAR 
Sh OGEAREN Iz R | BAR 3 SYY gz || 
doi WOENE | Sa SS 33 SZ BERS zziz| |za=|A=| 
25 SR aa F al SIARA OW KENGESENEEENEEM | | 1d 
Sił] 5. la | | "R R >-| il sz] da aaAZ NBMOMASBE SEZ 
Seji 5 | 30] GROE: KRKABARORAR I psa | BRESRNOROĆ || 
SR | EDREGI SSJ) IRANAENASE JE! KARERNNNAREREE AE 
SARI A s | js | | BP] | || * WOS 1. MISSA Kae EQ) i 
„aj, BZZALEE aj RER || SEORCECEJ HIRE dA 
SIS | | aloe |>| JS | NIRENIER FR > 
RI 8 | R RONOJONEN OF EUR J| BEN | i 
na] paz | AREA AJD | | POJCG: | | 
sal |] BEN | ABNEREN IŚ, ki BEJIER | 
zad | 3 gj | OOOREUANUREUBEENE ||PIS | 
 BORERE GREEN REOWOREANI ESIINNEJRE APOBCONORORRANA. 
a SE = | | S II IS | | | WAR || wd aha CAINIRZENICH | 
a [R_ 2 FIE Sa rą | SE | z | JĘZ |=|= |- $: ; > | || Ś i 
 PZEREG ESRE | 3Ś En n s | ENREENE EN k EE LI) 
| a <PARAAŻC= Pe q H | =4 ZĘ | | < | Ś | | By: 
kozak a dA I ALAN ALI ALERT 
ROŻNE ; | E | SSE | | | Jm Aopodać ED POEJSTJSNJ ME 
ls 1 El EEEE EL | 
| E na] O) zdój liscie ich — | SABA | 
| le r 3 I 1 z) żył | ka SE 
BE FUPOSR 
DIY r. SAM 
BORA 


NE u 


gi 
- PA 


JE Pln 


AS WA 


ER, 


kmzzi 


zanizś 


5 JEM06-018 | 
4 | 0 ZOr. 
+ 


"1, awóch QZWIQÓW szpiłalnych 


Se AR MA EWUOG OJ EWNAZADNNZA BMS LA NE rawie dzl. ul 1 mj | 
NS AS i ż RJ L= | A | | | 4 | 
Q ET E BARAK 
aĘ i zad 13 | La | 
SR NGET sieje E----| 
PAZ) ZA | jeju |0i | 2d 4 
iż L i > Koks | ii o | 
U j — ł | i US ł | , j 
i s | YA, 1 28 ód A : 
p | | || jyjuj |© | 
2 ge rat HURRECECESCCE LORE 
„PAORARZŚ SEA 18 a_ | | „| aż) a Bu TA" 
| | 


ARetoM 458 BY 


74082 | 


5% 


z 


8 


Y=102_. 


ZOZ O) GWO 


D£4 
- 78 - Dob 


Zr 
ySLT 


ry 


"36080 260 68. 
- 102 
-84_ 


84. 


3 78 
Ay 


| z atewiamu AULOMAŁJCENYTK 
|_ PA 


| sterowania 


a z z 
, k a> 
o biz Z PA 
pe ponoc rw O TH = 
wś € gi 


|| PAY-GK 


Zyśt, 
zysłych 


PĄY 
PAY - 102 
| PAY-102 


SRW 2. 


H 
DORA OWN OSPĘ 


k SZERZENIA 


| 
| 


e me 


1 
ł 
BALL 
i 
i 


5Ps 


1 


BEDZIE WA 
1 


Sal 
| 


[02535 


PĄ 
2 
RE 

| 


„Góra 


4 


| 56: 


Żyda | 
L 


Fry TÓWRŁ 
że w 


ID 


js 

| 

| 

| 
mk 


ę 


nz Pasz mę 
nw w i 


gy 


14 


m = 


„WO 20 PCO WEI 


z: 


8 REST DE 


da. luzownika 


I 1 z mim Z raw 


prac. Dalbo 
Przekaznik sygnalizacji. 


u 


OrzepiĘCIONY 


on 


ROZDZ KOWONK CARO 
NS 


QG 


O Ea ery zk a NY ET PRACZŻ jaya 


zez - 


Przekaźnik. _ayspozyGi ___--—— 
Przekaźnik Diętrony ——-| 


SEANA 


I 
18 


(40LUB | 1 | 


$2e:RI| 1 


Re] 10 


„526 LIE. 


pa ZE 34! LĄ 

WMP AkZti EPA: 4 AE ADI LI Baj |] 

A Przekaźnik. Przekażnik _ prz A PAY ZgQ>222 =ż: 
TPR E | JYRYCM zi. 


otrwi rani a. are 


Sa garaż drzni 


w 
2: 


m 


E ZZ ERIE 


Orzekożmik nyboru ożmigu | BAY-84— EGER 

EEkmz=| PALA — eń Żal 2 | 

—-—_£ajetości „dźmigu |. PAY —42 EBRELA Ai] M | 4 

|=! —— przycisku dyspozycji | PY -20 0 1el4j4 OBCZCIA 

—" toczenia stref | - DAY Z4Ż RIEZNZARIE. 3 |50|5i| - a A= 
= OSENESAW ES 22]6 Bla) 4 = IS 3 -Ela 


PARARERZ SE 16 a — = kędy DLR EEEKK 
: AWAY ORAS i 


k 


RSE 
SEE Alalii 
GRAÓBEKA © 


NA 
kM 


Fa pna ogaiat Jebój  BiyĆ 84 Jesi 3 |5 | io weesez 
| 1313 mdacł 


> p MA mood (52 EE 


mie WEB 116060. 5|- 
> pUFSRK 15 1600 02.51]. 
BE"MIZE Ź 
NO WEDZACC CZĘ R a 
1 ABzek: sęnać al zajętości kobi ©] PA Sz84 ZY 203 lek RR 
| ęstępyje a ala | 226 g* am z 


je: z— O. YLOAZEĆ 


| -atonania acaióm A HO 6- 048. 

| awóch ażwigón RATY ACZ a każ Ż i 

orła e drzwiami automatycenym MA eRZEGA | 

ea Tdieben |. 2% jamę | 
i K4PAĄA Ą i 8 U u RE: 


z) 
RAD 


Nr A Nazwa |» tub nr rysunku | | 


545 | 1 | Prrekożn EGW WD ŻBRZE 
551:1:2 |.2 |— | 
- Post:fPr2b| 2 | Uptad__ 


560 każnik__ pracy. dzmigu ż 
| 5) L MA Ę ról 


= są 
6]2 | 212 Fóń 


GADACZO- ROŻWOJ0 BIJA 
WARSZAWA 


mmc 


18 i 


2 PAYZDKCŚ M ME 


| ARIE WP 


Bz5 


o w 


| 985 _ |. 
© —r—— im. de dni 2 
| o9ł:0|41 |-—1—— otwierania dłani "PY -B 
5915 s zamykania ch drewi. | PA-B >: 
58 14 |—l———= czasy olmeer arani _. 15,8 
59311 Z gaaki Ikea AN ERÓORZKJ 
702 a gp ——ayspozycji „Przenóztóżek. _ _ PAY Z40 _-- 

i ź | 


651 11 |Arzekożnik nyboru aźnigu | | mea" RACZ 
| sk PAY -00_...- „12 


R 


(o 
R ma 
j 


6353. | 1.) $0óŻ Zaionych nezniah. 

SOBA OR aa) — u gajełości _demigu __ |. PAY z46 ZL 
657 1 |— lą przycisku. waty Ba 
658 | 1 |--U ——— toczenia. sle" id 


— || — 


UE 


Oś RE R DR 


iewelii 
(AERSZZE. 


2 l. 20ję kabiny - WA 6 |, ZACZĄ a JE fote 3 
U sygna 2190778 SSE JAKE M 
przekaźnik p DALE sz ji 
ACZ RE ea NE 


100054 152! 
10005 ś 
00.60 A 


RER 
CZUENECE 
KREGRZRE ARE 


zł ZANSSA gruponego "ER 1406 - 048 
"| awóch aamigów szpitalnych 09. Tar 
z arzniami automatycenym | Vi 


Todebęn |n7 3a -| Drug ra EM 
ad zp. —— s PY] | 


= 


| ki jeewiCewj 101 2 | 
| tub nr rysunku SE | | | 


545 ZA oai ap kala” | "MG JEREJ Bi >| I LIETIJI 
sat fdohomańi 1 2ĄWSSU |. ziel 8| sa3 8 EE ZS ę 
ć Uktoal_ piesio KG Q2BuE 360 250V 69] BIE GAZE 

"560 Drzekażni MIQU | PH WBAWSZEA 1318|8[8 | 


= SAO Ml EEh Kaenk ef) 
+3 - 

'O_1 | Przekaznik ; 16 je zle Beja EJST: 
aa | |= = 


dy. 10140 |40 | 40]10] fe | - 


1E-r->— gm... | = SA SESARKĄ | 
SE KARE SWAROZAE 61 19 
——— dłoni kabinonych __ EEEE FIE. 

z EŁi olnier dzme | PAY -84 9g19| 
—I—— olmnieramia ar2Ni__ E WNOTRSARZE 19 | 4 —l9i9 Js h 


HL 
= = zamykania dtzni___ JESZ "EZ L9 L zt zaba KARA | 


L = łc ś l9[8|9|9|3|4|-|-|-|9]9|- B 
RW RK E _PAY -42__ > „| |-|- | MEU fono| | 
"aaiócnaza „Brzewóztnił _ PRY-42 13 1-4 | 


| r PET | | 
G5L_ 1 |Arzekoźnik nyboru dźwigu | par SA 6 api | 3 -EEFIEIAE EE j 
653 = SDKRAK _spóźnionych neznań „|__PAY -20__ lea DIE JRR AEG: m iR 
656 |—1—— gaetłości denigu |. PAY -42 0. a 
657 i — I —— przycisku duSPOZYC | AF- 26" 
Ad JE EBOI 
fa Z —_neenańa bani dek | > PAL: AM 
EL 1 |—u l ——tgsoozycji RURĘ > — PALA 
TOBA HSM SO da ezewilcś LEJEBĆ. A 2, 
RZE POM" otodg SARZE |. 3| PAPA: ATA > ADB OR! 
OI == gam zgełażlakny| B= | joga |» sb sieja 
1705 14 Brzakożnih. przycisku gó —APzi2 ai RE KSDAAH 
1705 | pó KOBRA ISC: BAY = 42 ——B- arAE mA 
s22:Ml|1 | Ooernik 
"REI |—1— 
528:URI A | ——— 
WAS ma 
531:R i |--— 
KZZZIEMETEE 
są - 
589:R1 |. 4- |——— 
REA |-1—— 


SE = 
557R| 1 |-I—— 
BRE R NEMSY SET 
RED [Qnatnik —. |Mere2_— tooofa e). 
aka ADR MARZENY ATE bul 
EE A AWOBE 7 e. ująć 2. 1UIKORIE BD GO d0 BABKI 
7721 |-1— —| DSR. 43. —lecoi. 51 i m; 
8 ERY Eh 
[705814 |" 7 : | asc) | A | - 
772 A 10 5 lam waga) dż ai 7 |35|35|3%|__ 
R nystępeje alą z>6 OCZ. | | 


SEA 
i 


1406 - » i 


| BGGRESNBAR 


Lo [1 wspolne 
AIRA BE > 


Rs TQ mik D) Q aji j ; 
1707 —' — przycisku „Pyzewóż źóżek'| | ; 
|652:UR | (| Oporni 


R USRAEREĆ SA OR ZORNŚ SAR MG AMA ł 
GEJIAAEEDEET 
R kann bm RZE: LARA 


"gp oz yg DO 00 aaa a NE POT I NANA A ONZE pnia at OWE 0 — TOMA 


41 REMA” K DO FE SPECYFHCACIS A 5) ARATUB = Za 
(SEA ACZ ROZWOJOWY awóch Mai sepilalnych e A 


Trżztka | remiari ŚĆ akeaść ie Aa VAZ i. 


yeosrekh 
NET: R WD DW ZIDANE LNE WIE Z ZĄ 


| M |zatw jPbe ? > 0.0 PP. > 


— 15229 | 
JEIE 


(0 


E-ZAER MODAEDSALOKCOO DOLE GZ 
rse8c || 


R» 


ŚŚ. $ Ś Rp 
rzotecz| 6 |» 
—) — 


z: —) — 
ami jm 5 7 
Lgace| l | 3 co 
EOB PU palma aj Z RAROSCA JA | REJ 


AJ 


PREM > woz 
| 421% (7) EB 


1 '705:0161 A= 1 


RL >OONME ala 


707 zie po W CE 


652WR | (| Qpornił R 
ABU 6 |= 
JR | 4 


Basy Ę „ZRT 
ZZA kz 
| ZARŁADY URZĄDZEŃ: 
(44, pŹWIGOWYCH 2 AMRRERC 
WARSZAWA | © 29 2 e 


4 


po ana dj EE AE OK 


| 8r2.680-200K_- 


QZGE. 3608 Sa 


7 $050: -0B2 - 
—K5050 082. -1 
_Hó050 : 035 '- 


MER: 2 


| 


. ao AE o c PO 
29 Aż Awa kolacje BGA 
SA pr umeraca ___ _ZaciskaŁy: k 
sb PN aparatów |. 
©. 08 4.514 Rumiko ża - przeniadów Jhaos0 -030_ j 
24 7 | ozepaż-- 010. —lspBL-2La Rać 


| 


pęk — z 
i 


+ ARONRACAP CALE EAC AREK YE RARE NCJYCAZE RSP ZOZ 


ł 


i 


Bieg zy OE p m yn 0 


PREY 2 


1 
z: ma 


sal 


ROZERZCE | 


7 
| 
i 
4 


t 
: 
Ę: 
i 
REŻ 
SZAE 


m m | ZAŁ | 


| | RAZA RRAWE 
dc GORE > z O TASEÓĆ CEA she Ha rdr 


i 


1EH06 - 018 


7 ! i i : 4 ? 
„ró poj bd Oda 2 Lazy | maty RAR 
. j Ks SA KÓZ k i 
AJ JĄ ł ą Li MSZĄ EE TA ASTOTNA A Al A otmine pm me rom A wow bai $ 1 : i ij 
SWE LAS Oy a LESS UŁ (JBJT | ANANIEZEINARZYJCT h ae 
| NI PORE JAIMAR OE PORY kok 242] R PARRSRCACH mmm 0 1 dacak NE 0 GABI 
ł ć SAR MO EBĘRENAÓW 2 SDA i | RORLEGCNE.. i jo] i i i i l ł i i | ZUA DOSIPDACŻ MPO 
ń GF 020 wa winde A stat | CE ) | FH BOSO RAKÓBA 200: KBRNĄ PARAM SA SAO REN NA APAARZNY 
O m Ślonć Waęc i ME yti Rz i” gs ję | Ń | j KE FAROE PORZ ANA Wo DAC 
i < | "6 $ t ń Ę , ę 2R , ) h WANE | OPBŁE TW DESA O Aa ranię r |--- RH JAKE KOC RORŻKSWH | X | j ł I : 
ke SG) Hea smsaęónje det śr! AE | RE i IPO | RZA | | OLIAĆ AAA OU OŁ ACO | 
wz Ą SW | kał MEZZO am ORA BE 4 PORADA ROWOTEGNIEĆ | GR GOEGWNEG WACAKZWWE RAE | i 
raj CZORT, SPU 0 ZAC ł. | i A mać ZPALGSKOŚNOKŹA: | 
E ŻNIS ą i kodA 
ORM gna mjra A> 2 p Brada 
Gr cż $ RS S jol ja ; BYKA SSRAEA I 
NOS UNI NEK SEK W 6 ACRE 
| 80 zj" j-| i Pils E we i i wz, 
OSS EEEE „4 - jah kk opo 
| :*- SAY | AE. LE] ż. tes | 
"NSZY RA "OTAPU TARIS KI ny 
ę R"Ę j 8 ył Ą 1 Ę PR w 4 EW) A 4 w i Ba ę 
« DOO sa wazowrdciĆ Guć; ać GWO ZADNE OF POEĄ | d | WIĘ WNEME AA 
* oSA s. R og | ł i | ź PMI Me WAS" t— yy za em na s p s % TAG CZE JE i 
( logosśga LDL AAS mierne kiej SRS Masaki E 
w mię ć Gi Z z a yj Ę i i 4 3 | i ż ł ; Aa i poż je | H i b | ołasy GZKKÓ AŻ sj | 
i ) | ł ł 
ł 
ł 


Q46 
Q30.... 


posceence 
6200 42 


ĄDZEN | A/g 


5.3 


ADY 12.7 


ZREŻ 
WWARSZYM % 


DŹWIGÓW YCH 


ż 
podxa ka 
3 
: j 
0 Aa OPO EE ŻE AOC PA KK 


zrobi „WA. 
Rera__4PAQDCUJNA SUĘKKO 


a 


Tys lus Ńr LySENKU 
GPGLAÓ! . bee: kx (5050 BNS w 
Ę | _ K8050 1 
|5PU-01.-02. 


maipcio dcp kami h Ź 


at. 


2 ZAKŁ 
PIZENCIÓW. 


= 
i> 


- _ _eQciskóŁ. 


4 
mio w OCE SH NE 2) 


Iga bem iwa GRO oO 


"W0- - 903 


a pew” Oni pia: W 


i ja jw (LU j | x 
| j SE UAG 58a ż 
P IB | aAs5-8I05 4 
ji Ulgi gi NSZ UD 3 | 
| UYBĄASYKK ZU | 
LI | JĄLSESLAI Al d<2 | 
8 PORI MRYCYNAZYCNO WA jas DĄ: EUT E" a: SA | 
m Ge BONA uKZ BIS 
zaBRKiEUIJ 82a "a 
USE ZRT - Jk 
Y * i * R REN | 
Ę gasadz KCI wej GRN ię € 6 M MU MC i 
żę Ą 
ż 
U 
„ł 
wi 


E06- 018 


a Bim Piwa 


M2 klermeni2 Saasażsęć MO 
żeń rr Au sa i2oaeylaa giętka - 
r! Aumero:,a ___ zacishóŁy —- 
_QPOŁOAÓN 
_PrZENQBÓŁ 
.Brzepusc_ 


fr 


ar 


ła 
STT| 


ku 284, 


i 


e tobiicy 


O R WCZEA AŻ a. RR 
AszRO AREN ASÓW CA 5 72.0 af 19 BEAŻORE A 


| Układ 
FuAka__ Z 5 iti 
ForroOcoNaMe 


nzerjj 


y 


| ZAKŁADY t 


„ADZEŃ 


DŹWIGOW 1 


„| Bblica AĆZTOPA paka 


RZA so | ŁC 


ZZEBĘCIOWY ARE 


rezystora: — 
__QPor KAD 


ADEŚRN2Ś_ .. (606% 
SR 15 1508 |. 


ZEE ——omoóć | 


1 ar2680-700R - 


SEM KS5040--001.. 
_ 45050 -082 "4 
._K5050_-082 - I... 


R BĘZÓGY _hó050 1035 te 
Ś TD stao 028 SŻ 


— |- TDYa ..906 
ARA zza 
MEDŹ. 


zz pea Q034.-. 
Po HaQo0QRZ 


__|spu-0r -CZ-0__ 


m SSRKSSA MBR 
> KB ERIE RaE= SE: Lod ało" REŻ" 


"|Qe$uE 35002 £50W* 


j— 
i 


| 


( pi 
j i 
i i i 
(A ESA SAMA NIE SPEDECKEN 
ł t 
ł | | 
ZE EA ć 
+ 


AŁ 


Jpekleten 4-27 2 „ha FCE 


* R DB: 
Lat 4 żk 
| Nostod 
| 77 
| 
1 
| 
m3 
t i 
| a 
i 
zj $ 


SŁ 4-0. 
+6 


i saac EE 
a REZ PALM „aka ! JE KS 
mda DRE MS. e 
| un ak | 
AERS R NOSPO DR no DOSK AZER WZA 


BATE 
hprsacenie ać ohtrycene toblicy 
GORZCH sleronej przekoznikoNej sterowana 
kie TIE ZZO owach Ozriugaov sEpiot, 
a Meallw |gdteruorm QMUOMALYCZNY A MV ŚR 


JKiń_ (GQ ze. |) 


E 
E 
aE 


z xy ma[5 
[EF] 
i 
lat_| 
i 


I 
ł 

) 

+ ela 
EPA 
IZ RO R Z SRA NZ j 
SĄ as AKA TEM BR E tł 
i 4 ł ] 4 ę 
jam mm 
OŚ i | j 
NASA PE PA ZSZ KC 
SE i | 
Róć Brysj ży sz: a t= 
"NE: R: ! 

11 R 5, 

i 4 lo 3 

ś Ł  —+ ł 1 ; . 

KODEZRACI łe 
t Ę i U 


1 
ną |-- 
| | 
—— 1- 7 j 
I i i 
| I i i | 
M | oD. PR PRA Ea Ac Am 
| El -1 i 
ck > ; 
ł | 


i | i H 

RZ j 

|- R 
i i 
pca o AZT 
ł i 

i ł i - 

1 | i 1 

i i i f 

4 0 WRZE « e 

i 4 : 

i i Sz 

I | ! 

1 + | + 

ł i t ł 

i i 
set ARE POBEC z 


> = 
RENZE 
1 
> ET 
| | 
i 


1406 - A 


09 70. | Feń 


DEL 


17) 
Ls) 


ano BLE ! 104 |__ 22 
BO-0| z440 ERSMRE 8. 


BE Baru 


ZCZKA koo | UZESTAWIENE ZACISKÓW 
*: Sferonania grupowego "dwoch 

_| dźwigów. szpifalnych z Waniami:. 
_. autemotycznymi V= 1mjs 


zetw. | Todileben KYZZZM aa, 21038__ 


B ) Aparat ; „| Aparat 
 |Przesca] zr łuBo- |-. | Zacisk Przewód tub. i Zacisk Przewodj - lub 
zacisk |" | zacisk j zacisk 


260 


"40 zi 80. BE 103 [eż > 


—M0:1 


1105 | Mod 


| IESEEDE J 1405 |_405 50 


REY 


mb id aż w m a kw i o 


| 83 6 . i 
83 > nio nie 10 (06 
|| L84 | 560 
84 | 401:N at | RZDURIE: ra 
84 |. 107 
= Trol) BĘ | | | 
Ez a | aa | | L108 | 430 | a] 
5 | pał | | 195) 
20 | 53 | 4] | 40 1108] 50 EJ 
EOMREJ | 13] 86 | U | 1 409 | 4985 | ai 
Ę aa. 14] 54 | 54 | LŻ4) | 55.424] 409 50 9yi 
01 | | | 08| m04_|1) 
| BE 577._4Ż) i | a | ŻE. 
zaa 15] | i 440 g 13 I 
4 


34 JĄ 
_35_|_20_ 197 | 110 04 SŁ 
4 [A 88 | |, 14 BT ATA 


413 514 :t 


7] | 
LEM BRZ KA | 
| 
PRZANEŻACE 


ego WE | "ZESTAWIENIE / ZACISKÓW BLA 018 


AD 
BADAWCZO: RO OZW /OJOWY | sterowania grupowego dwoch 


WARSZAWA = łk do szpitalnych z drzwiami |. BoA 
dad a 09. 78, aż Ę 
KE 


ORA RA 
se] _Zmieny ___Jrodpis jData | 


Nracch.. 21038 _ 


Zo TE W 


| lub 


Ł Zacisk IE Zacisk  |Prze Ź lub 

p: | zacisk R: Ido. PER A NA+2) A3*H 2 
KE a 

2 i t 

3 40.00] 200. | „| 80 80 | 
40_ JEŻE 0 m 
a Bea" oj l 
8 | CZCZĄ 12) L_62 SPOT 405 300 1 24 
Le" bże | 50 [ao Teo sd 82 [2 ir ub JS Gaci | 
2—|—20 Od, 5 L4) | | e 
11 Zaciski VR -46 mm”, | FEB , ri 406 106" | 232 _ 

12 | '83 k TYMI „3d 1-106 | 

13 4 ]|zo34[4| 57 Q 

y u  1286:4 |4 | | | 84 | 560_ |16 5 

orc a 52 _1136:U 14 L84_ | 40l:w| 3] |IKZEAEJ 

| | p 525] lz! 84 | | SJ 407 Pam 

KZTBESKAKA | 1 
148 5. 5 __|286:2 11 | IEEE 

19 512013193 EZAWTMAFI 

21 MESA EJ poc 15] 6 | 

22) 6 12863| Ua OPR 154 

23 6 201 ra a [34 Sa | |] 


| 
25 | mi 
5 |ZQCISKU R Zoimi 31 EaE| 
27) poza DĄ 
28) 7 
29] 
30 
31] | 
32 
WEIR (A 
z LM | 232 4 . 
a A | 
1112 | 54:94 [4] 


2 | 4254 (4i| 


M3 BIEL 


2YŃ : M — podooj co 00 Z 00 Food 200 113 "Ę 23 
286: * 2 400 | 491:D U : 
400 00 | aż 2 _|2 | 


sa 18) | 100] ME 
m | 401 | KREFTAPI 
Moc] || 
LL) 


E) isl2) FI 


JE(206 -068 


AZąskĘ 7 7Zmiar: 


Zmiary „| : ic ZACISKÓW _ E4PNR- DAR 
|, Fa . - 018 
yy |Sferowania grupowego dwoch Z „ih 
dźwigów szpifalnych z drzwiami |oss 5.0 9, 
automatycznymi V= 1mjs. 


AOEBIA „DZE. „AA Pane GZ* 
BZCZZZA 
OE =! 


zotw | R SER 


24088, 


Zacisk siedyci © | i 
-25mm2 a) 

00-501 z 50 | | Qaiski VR 25mm raj 

00-%0| 270 | | Ea "z%0 e 


2ic8-|2 
H 
s R a 
2000 Z 0054-21 
|-504-274 


2 

[6 IZ sd 82 

|_50_| 4 
| 


00 - 90 260 || 
00-100i z = | 
00-140 | | z140 | r 


00-150; z 450 
sra! 50 
u — Zaciski VR -16mm2 


4 lossm| 951 
4. j286:1 j4 


— 40 


© 
© 


314 404 [a |_2e_ 28 [4] 
201:N a 7 : 
105 |_10:4 


82 1530 17] oss 50 EB 
1-82 Lód U |eL, 105 
i Ha] 106 | 
I 404 :U i 


u_| 560 


R TZAB, 7 | > 
ARE „EE t 


j 


|_406 | 4 EE) 
406.K5232005. 82 
406 ZA 


ka 
| 
ł 


r 


2a] „aj „A jeż] A] —— 
lalalala s|G] 


286:2 14) 


ż 20 5] 53 - 


A 


| | [4 
3 96 (861 301u 16) 4010 16] | 408 ZBMICJ | 


201 i S 
> Z p 5% | > ac EBS „206 — 109 Ly) | 
6 20 ra sy | 1. 


GE BELL 
SSJ AL ma RE | 
| | śe] 
Ę —p—L] 88 szk: 


wad 


10 A 


40 


NEM —Ą 
| 09 |es_ | ab | 
k 57 — | „Zaciski VR-45mm* „a 
33 h | BET YEATA 
z. „Zaciski VR łom? Ę: EZ) z s KU LA |_23 la 
58 | 2441 ca p 


203:H i2| 


36 STEGEŁ 58 | 232 | M8] 5:4 |4)) 
sly EEEE | 58 jg 58 288:2 + g/ BĘ BE 112 KBE | 425:4 taj 
=| 42. %2 [203414 | KORE 


59 | 24f:2 | 03 00-00|. Z 00 ; = 54 :t 
poc SSA 59 | 286: | 2 1100 Luq:p_IG M3 | 1Ż5:t 
56 i / 8 i pSĄ Ę 


0) 
m 


4 
4 


| 


jeee „„ZREMĘEKDO "FE zESTaw IENEŻ TZAGISKÓW 


 |BaDaczo- <BOŻWOJOWY Steronania obie  awóch abniodhi 
- WARSZA | areniami WAŁA OKA a 


Oprac: Janta || | a 


pare parał 
Zacisk jeż lub 
kiciskć 


' k2 68/80 |Ń 


io 459 IE WE 


BIAŁ» SP EEN RMA KSK SS. 4 


ZY GUT n 
M ESJGOINO|-2 


e; 
nV) 4) 
SBE SKR: WADZ - 


Ho eni! 
ŁOT" DY 


| | 0 [0768 aa. 5 - 
R, w, i B ziaż „ledtieben__ a__ beż joe pó e | Mogren 2a 
L |Avara! „ | Apar 5 | | Aparat 3a , |Ę parat 7] i 
Zawód | Zacisk IPrzewjd lub Zacisk |Przewod iub 
p. SR |GRDŻ Bać A cis każ Ji desa I „zacisk | zacisk 2 j 
B > „2 s A ORKA war 0. 32 
Zaciski i MR-. 2. Śmm* 1446 w 65 al Bi A 450 a -883 ż 
3 | 40(:N e 4 181) 
46 | 4 > | lz AKR 451 | 598132) 
5 "a | | 1 | 504:4D416)| 40y:4 12) 
5M6 46 == zgy.. Lear _s2_iat BC 
7 17 _| 26 BEZ oil | *|9 452 | 2:0 _ 341 
ER 117 | Z | o00l z00 | |. *U] zo. T20-1e0| 452 1452 | 50__ 1821] 
| 9 | | 150_|497:D (-)| 0 1-201 |©) |>4 
——B) 150 Fao"1 so ll opo acz _so_lż WZEWAFI 
DRES o_|to64 |2|" | _2o2 | t20:2 JEJ COZ AESZA 183 | | 
SER al 151 LEI u jzzj  *"i] 202 2 oz zez] 
13 (8) 50 FAJ —- 4354 aż) j 
L/2I Pt |żórzjal © EE zlą 14054 PS E8E|| 
A 00 u |50r4DL |€ EEEE 
16 A >” teć SIR i |e00st |274:U_ [4 455 1210 11 || 
a „200+t 200»t | 50_ 04055. aso |s2 js) 
18] 425 BL |3e| 153 |_50__180 -izgosh ZB PIE SE] 
| | *ll ZpO+t | 
-|- (53 |-183_ 578 | zi2 - SĘ 456 KĘ | 
ISK£R SZ ZBKZMIE ZE 
22 "| s2 a 10| JAFSACTAI _21L:5 Ę 
40(:U Ę e EBALIGR ZE Last. pal YE i | 458 48 | 458 50 
24 | 3 13 25 Lea | 1 EMG R 
1 | Jal zat | aiz KZ ZZA [459 | 593 183. [ 
| 13 ż5ć BZ 459 sa KZYZEKI| 
a 2 25 52! = 
81 „ ed sk edo asE Zeta HAS 
> 8 YZ ; SEE —=l—|- Gest 
mioliarmar: BRE Ea 
= [46815614 1] GaE a 461 52 raj 
| z + AORZABE 1638 |_s0_|6,E50* |250sł | ZER 
R WARZEJEKI | ARE, 
EE RAPI dot | sok RAREREAK | 
ZEBY | | 401 | sot [6a |-s88 1 | 
| BASKO w. 63 n6s | ze _|al| 
| 66 adna za i i 464 | ZTREALA 
O 4 | 2 p 
EKJEa 2 |20 a taa 14] 464 [46417 36 | 
| alt | -Hn> zh 
iż | 65 | 263 |2l] 
i ai e (i 2 |żoa_|m (65 L465 | 50 | 
|OGCEWĘ ZS * 7 sd Q Pu Eh 
AD AEEBLE | 0 G|-4 20-4—H 466 TAKIM 
(dla (mai > ZEE 11466 466] ez [ri] 
| 52a. lie! ZEE |_| 
l [s0_19 BĘ 
ZaENE 
o |4ć Hepachj | 
A |143 | 585 11. że 
CO] MŚ | 3 [486 laal 
GD] 4d 
OWE 8 
57 RE EB EA 
LB "E ZG BAZZL GAMA 


A 


fznak| Zmiany — |sdpis [Da „ZREMB” KDO | - ZESTAWIENIE 
kz 68/60 | Śitg |5.60 ZAKŁAD 
* |BADAWCZO- ROZWOJOWY y | słeronania grupowego ahóch atiipów = 
WARSZA 


2 OTZNWIANK automalycenymi 
śl / SRA 


JE (06 08 


Z a rę 


BADAWCĆ aż 20 sł owy | s£erowanią gryponiego owóch ej 


VCJOV 


WARSZAWA 


2Al2manx Qautomalycznymi 
sa VAAŃA rz 78: | s | 


BO PON EN O "O 


srow | p | GRO" atlten ZWT |a|] 
EZ ń ę a | | : A k : parał | | A sy 5 ac: A i 
cisk Przewod ub j żŻacisk iPrzewód sb | i ocisk  |Prz a oso 
zacisł R e o Lana | 
i REA I babie [1450 | ew: 32 | 
13] py At -|450 [430 | 593 _|3l 


CBA D45 e. 


że P; a | mata | 461 |_ 692 385 ER 
Ś_IESSAW | S0ŁADLIEJ| KÓI 451 | 404: "2 


0-00| 200 si A 
że 4970 z. Lac | aL2u 


E WA 21.0 34: 
Ela 1462 |_50_- „Jej | 


ł 


= SzETiE 


ma A [e — aa A —| 84 || 
EE IE e | al z 0 Bo.z* S|458 Ra RB8Ż "EH 
„dat | *L|_202 22 420-210 e CE | 


zł NB 


1454 | Ch 


Se a 1454 Płac30— 


| 

200 + 20% is | 
zosia EIŻZIEL 274: MTA Ę 455 PZEPZEM RAFA 
| jego | 50 od 35 1-466 |_30. 185 | 

160] I oo+t 420: do DOCK LA 
153 BR x1 2o0st 40] [456 | RZTEBIE 


1-456 |456|_50_ 66 | 
[454 | KEWIE: | 


te| 154 Ls_|50 oi 
27 |4oLU [18] ŁEM 


3 4 


ME 


| 


Tai 


E Lu58 | 2:5 2 | 
pe | EE „50 (88 


459 3 2 


al » 
TB BJ AASCEŚ (sth 
251 _ FZPM 1] 
052 | 54L2_ 28) 


ĄC - - 
SAMWS<EETA 
A wada Aezaczi | 


BABE * 


SE a =H 


i 


ZEE zaceshi 502: +500/ = 77 
2 Długość rur «  PRZENodów | SE 
WQTT 3 


3. Zaciski BOI-B00+Ł gmeścić | 
na z, ge, peel Fabii 


„pręt Ka Ah, 
wezAari sze Folmy 1] 0 


2% | 
i. Aporoty oznaczone 

indeksem I łączyć tylko | 802, 
A azrigu. pierWsZYm 

coś indehsem — ijr dzmi gd 0 ! 


je a bez indeksu 
>Ę lub LJ dąc 'aq czyć. W 
(| ay aźnigoch 


= 


"— 


ocanii> gryponeqo Awóch . za 
QEGOÓW SZDAOĆ z, dremami iE BE 
Zaj 


ok aś VETZ 75 | 09. ZAB 


NY I ROWE OO KK OO DANE 0 


asza. EZZZIE 
sa se SĘ Łe oai | || e 
da zacisk" do: ło 0) ŻE 
Zaciski ed 


> A za IE a 


3 1385 | 
471 


| 1-7 = PASA 
er A Hal (do dziaQ 2. 
) 84 
a 1 ż | 
4 -74 Zł Ss i 


| EE | | = 
i Ą 77 j4 Ą 
RADE ŻE t20:T_| /Ą Ż = 
| 74 110: e 4 
1543. r] Laożeć | 303 24-76] 2.74 | 
ż: 2) 503 malam 300 == 2 E -|74 74-74 zmia 
HE ZJUISEGEGSYA 


SE3 FE 5. 


O0+-f| 00 et) O :i - 


SSJ Uwaga: 
GF Zaciski grupy umieścić pod | 
zabiicą przekaenikonQ "m | 


138 | 
39 [2 -[ | zocdshi: 5025004443 Śe 
55044 -4| SHE-1 136] ę Anas rur « PRZE iogów | 


BA 
ES 5 3. Zyciski BOŃ +BO0+t urmmescić 


a Lisiwie grupy po Tabdiz 
BEBE 
—— (ad. szo fożnych || 


CH 
191 
KZETZEBEJ 


- Umago: - 

0 ścaaye oenaczone 
indeksem I łączyć tylko a Ę 

52 w azmigu PIEFNSZYM ; * 

.53 zaś śnalehsem Irena | i ABE 

sź : 

D| 55) M bez zwiekiśc 4 
+561 JI lub łączyć. nw 

Was iabżykoą 


RO 0 © REDAPYBE CE. rzawrzyka 


aja ss ES = || > | DO 
| OJO] 2 |O7]UT > 4GOJNO | 


| [71 DERER ŚR 
a. RE, ZES UE M jzlś aj 
4] 14 |wprzypadke 
PGE 


BZ IEJETE 0_ |a| .702:A 1 


| ACZ a ira 0. | A PRZE s 5511 SĄ 
| "m JEŻE > DL 5. „l PTZ | 
ć Lzf AO |alsot'e je| sar0.. E 


„AE,ć | RCW SGBRE 


Ac 


|% 


zdaa 


E1206 - 018 


e 702: =P WOJE ETA 22 WZA 
"2: Rś so AE 


0 ZEŃ PARE, POZA > | E4206 - a 8 | 


OWI IGOWY CII i Qeregórw szpiłąlnych z Grzrvsarmx 
WARSZAWA 


[Eos adba- paz o: ER 


EPE aim 3 Z A Z M 


„I  iDzmgif 4 
jaga | 4 a4ao SIz0 a Cha 


| BB 

| 503021 Mjfve2 i 

| 722:R2 2 A 

MA BRE | ssj CAR PORTBCZSGR EZ. DE A: 143 +28l: Ke! tel 8 

a ZB 503 : HL | R) GAZA SEÓBJUĆ SYJOTZE 132] -4 14 8 
1 PANICE) 2 > 86] SOLE jaa H|- 5014. 
2% SK sj aj 


i FZTPZACU SBBLCDR DA NAZISE OK I k ; Sa 
ley ETC] Fa ROZA 

|= ABER RACZYNABIRZY ASD az 0 „ad 202:A.. 21739. 

» |652 U (6|1576 ) 4 | 


z. Tr 
:7o2:H(44) dą Zad 
A ae) a xi są, Ma lo Dai 


Ę 1206 - 018 | 


mma m Az U 0 YE OC Ni. 0h WBO TOMY TA A O 


© xz ref fa, zaa | ABELA POLACERR| - EI206- 018 | 


| ZAKLADY URZĄDZE | słerowamio a ozośtena adnwóch 
| R PACRRCH KAI szpiiąlhych z Qrzruaru 
(RZWaGA R 
Ę | A o: 1se | Dalbo_ WZA WOŻA OB. 
REMZNEKI l zm. Bdlepekz 2 00035 
sm a iDzmi9 l. |Dźrmcg 8 Ee Li PLWEEJ "ES  Dznu, a, „O 
- Biegun) > BRA SK. ta > saa | 72 R SRC |. ER CZ 


2] 722:R2l2 jl 


E e ai 
| zza 4 [| 


Gaz, | „les Ś sej | 


Nr arvł 


> V= =; 25 


|) zat 


4 |-. 
1653. AE 652 :U 21 702 _ 
6 NADZĘŻ PRZY AZER m) 
|: Ex E2 a RSE 4 


A ZZA 


IZA! RYDAPA 21 759 


! 

— 
LE i 
= + 


PAZ MZ SLL YW 
O 52 U. Ka ELA (CZ) 658. 


B 


RE Je. 


A ASY RZA > 


14] 
m 


| 


655:UC. SIEJB a ZPA CZRAI 


- „|5E. lolo 
> AR | 


 BOZRIEJOECTADIERKE W 
iza WI IEIEZE M KAx IP ACOSAK 


EE lol "PL 
oo TROEA 703 aż 2 | © se POCIE 25) 
R MRM BE KZ BEA 


|-qf os _|ó] TB Z) 4 
| PE So] > odnie 
ł Pe Ę 8 OW (AGE SUE waga |_| 


LE ||se.mizkę czyć „ję 9, 
| || 522 RO. ż PH 


Z. AM) dż ZEUZA E 


17. ARG = Spo 


E 1206 - 018. 


Szk Y, rana EE. 


je: 'RZĄDŻEN lĘ AERO) O 4 A 7 siĘ, EMG - TA Ż? 


a 
bźwicowych | AEMLGÓNW szatłolnych 


WĄKZŁĄWĄ © 


Keja Qulormatyceny ać yć VTA 75 ż 


ARA BF „S|_us [lek IZ2 Zeożę 
MC rana ( e Poda, 15m A «__ słronał | (CSP a K : Strona 5 


Je% cz 


Ą- 
5 
„A 
| 
H 
i 
ż 
Ł 
ś 
| 


sa 


po 


503. ja = „Aiowema A me 


(PRTEGA ; i USG i TAĄBEŁ % PY KAZ KN - |E1206- -0/8 
i KZĄDZEŃ | slerowonea grupowego anoch 


| i | YŻWAGOWYĆ łomych e © Ę 3 
I i ł | j W GŁARA WAĆ JA X SRR ŁR SSA (0 9 2 Zac) BA z i 
| ć | 4 | GRBETATEGYYA I SPODEZZĆ V=1775 BE Ą j 
j Af0R 


bo] bomala/bo JE NORA Sie RR ANĄ 
Re | A S3 (in... ni Zat, -_ |bałeben. DZEG2 a. A żak > ż A | 
Grupa 


izag To ER TE 
aj ŻA Aarona | Śtrona 1 ER CAB, Strono o 1 je zi „Śrora | SE aa kak RE > no2 |" Bpa, 


i A 


|.-|208:2 2_aejli982 "Biali SPICZE ar EZ z [E74L2— IPIEZCZ CZA AA 
134 "igl se (26 "503:3_ „Z8| 3 |24| 652-P2_ Z8 15%.. 28) | 


: ! jj RA ŚR 
BO A 166) SA > iGp. Mos = s20E a AE naj i 
TZB 146] 503:2.__ asm" mierz 3 503:3.- RaZ ź e | 
ENO 2] = ę 662.82. 1 682. > 
R Goal —ej= AG W 5) | 
| A———] __| 652: N__ j z i | ge A 8) 


| TRRAROCJESW kod EDZLE = a 
-Tratt lm|="=—| |= "| Migefu |9a] >| + zitPA 
34) M, a= —| |= PE fl: Jal |_| 14 | 
KORZE DONE ii a bosa 
REŻ WIĘZÓW 


241508: b arów „„efj | 


= IC2B a Ę 
wj „13392 aióni | > 

+6 1504. "4 Jeż jaż|_ EŻ cą a SAR 
a r 684... 1 Bo BAZE 1 
lad, Ją: + 


KZEPIEZZ 


5 R4 KE ze 


USE 

NSS 

LL 
dal 


| 
ROOT PRTEPRZY PY PORA BANACH r 
" OWY SEROSTTE 07%, 


Pa rowe Tu ST w. Y z : s > "” i wanda GR ża aj e: py s; Ę = me As : Pm ik TN 50 

| | AAKLĄDY KStZ ADŻEW | śslerowarea PEPONEGO : bocie e Et 6- 018 

DŹWICOWYCH | AENLQÓW SEMIONYCH Z OAEMATK | A 
amp ohc COE BOCA V=17% aa dl | 

able a JED |. „|o8 A 


Li UM" e ZA Jbdteken EZ==Z_2e: a A 3 
| Grupa ę 
"Strona TA TUBA pora t |” Prana | Sro no. gi | 


j 


ZJ FE pia 


*r AM Ę 
DEC z | 


Ez 


NoE 
j 
i 
ł 
| 


eż a PR BER jE Lz3a__ (lai 03% „2JT65ł:4.|1| | 
isa ll e 26]. | A | 503-3. JE" 3 124) 658:R2 1. I 5%...22) | 
. RA DAK. z z. OZ MEDANEJRNO ZIE SE | 
46) D=ESIINE 1503. EACILKTIFI ra SPIE ZZA 

| Tisnt< |26| 503:2 SEJ 04-311 |L52LU_ Dap PR El „21654 aj 
| JAGO Ja) |a| 652:R2 . 1.1652:U.. ra 
803 :t-1 32.1582 |3%4. A | 00]04 RO MIR RPP 4a Som LiłaTJ 
E „|mi SJ, zzz GRZE RAE 52:N_ == „70254. 18) | 
AEP RCR | UBU UJ3 ——| a 

ZA Z L. lal = Sa: R 88 ł za —j0] 
34 22126]: == -JEstc2 | 3 © zwani GR 1] 

1 LSL |at|- 38126]. 2= al 'EE ać 5%. oj | 
zp O | 4652 REJ 1 jl 


; A ADA c. TE 
Ep cj oj 1 G7/ 87248 Jeżli 


ołswide a EE p wę ZR AZE: 
——— 


| 652 N_| ŻA 


I 


SZK 


BE EW: 
1 R że 1.522 | 8 


82 i mang 
FRZ 1361 WIZECIA 


a a | E_ 
R za tra ZER 369001 |3 


J772. 


JET Y "TABELA POLĘCZ s 
ŻŃKŁADŚ '(USZĄDZEK s |sterowania $rUponego amóch 
DZY OWYCH azmgon szpiłolnych * Roa 


WA Es AA: W b 
ae CER > 1 ma. 


|= T54:6 AR z66 |_| | 


* | 655._)14|_706 


1705__ 
A SUR. PRZ 
5 


ZSDOACE SAŻ NEO SEM 3 = = 
Ja ——L żea |2li 2053 > |— 
Bim 21686 _ ZER E |PETIEZWMCVR 
SĄ AB 1051] wa. ZIE szo le nóka 
ODDA krak k) = Ej 4-882 sai A si 
|| Jl. BED ;: c GOŁE J46 20: ż = 
| BWZE Sa 2a. Bit | — |. | sot aj 
SESZE OSOBA "la | 
rj 201.124] 
22) 


00, ZP ZEROWĄ AES OBTA a RAA O ZOODOH mi WO AŃ PLONE tc aż "A 


|0 Fe ea io tema |seamonć Ginny wap EHO 28 | 


m aa toni Ma 
s 


„ABY. UKZĄDZEŚ | |sterowania grupowego Wach 


SLA DŹWIGOWY AENGOF sepiłonych e Oreriarx 


i 

i i t ae 

SE | 4554 WARSZAWA | (08.761. ri Świe 1 
| IT  Oulomolycoryni V:17% azs - 

i e ś | - Sa > Ti Ra SBZRONTE ORA, a > 

SA = a ze Gie aty <= lleben | RE <2 ad, ZĘ jj 

POStron ne3| 73: ąĆ za 0% ojj II di zak, Ria ACZ JEŻE dg? OM. KZ 

s GEE ĆW Aż WEZ j 


r 


ko. Ji i all 7h2:A | 32. CET 702. al (522.30, 5ol:e 2. 208 171 | 
EMIEZE ALE 3 3811 205...33|_ 141527 D | 589. Kae 2400 pó mzll 
ŻE mao ||| RBICT m BRSYTE - zał | 
Raf R icy_ stref E oz ść AA 401] 6) A 0 EA ZARA BRE - 
lej 14 POLI 138 LI 705. 4 ——= 
La.1652" I 4136 1705. a: 

| | —12]07058 | JEJ 


+8 
H je 
i Ą 


= EPENIEYMCIE Ę 
S0L:4__ 28 | 4D2jM]| 240]. —|-203 <A34 
ip om a! -202_-- |183 

| RAS 0 obj 0 2054] 
R + BOŻE | 1 
—_| asza le | za 1.) 8 


e_|W] se 136] 10310 A) 
—2D2_ (91.632... p „606. RE 


ryc T| 3 


AKA ROMERO BRR 


Ie _.2 68 
jA 


a zd. RZA „sk 
JURZE 
TRE. 12. 


ME 
l= T5ME | 1ajl 268 


655 ZIERFIE 30 
GERIG ż- AO. 132] 706, ż 

| NAPY WEE 

„16 


RE SKA NB 


a | R kysz 
34 4 ża e 4 17a 6062 BBR 
8:0 ONZE 728 _ 133 
36 £ 

A RAMA W > 2 
= 


REŻ | WD) 


zo < | Tu SBE ż 
Ę ę: = wić za ne > SE Paa > | = o % a 
|s2 waży 24 LASS SERCE BO ui domy cdii RE: BRZ 
a. 1 Ji j RJEREGE 35. |- BI "Dk KIERER 


REMA 759 | 


201 24 
ŻA RAA AT SE 


-0 | 


[E4206 


Ą 


pr pepe 
Bs Bo ię 
dep 
IN 
k 
JĘPA 


daj UR L2 ir zze__|38] =] GESWE 0 3 
| IG "LE ożni34_ sz BA asza |. lagiz = 


pm TOW CT PO A 0 mak bn OE" POREDA PORA 


AI Balofwaecasawiw, [2628i 
| Ek 7 ż$uz 0.3 

4 

|óRSAELA 


[j 
ł 
| 
f 
| 
ł 
ł 
_ł 
LI 


| ZAKŁADY URZĄDZEŁ „sleroworia grupowego RUSH, 
pźwi WYCH | azrmagon szpitalnych e arerear 


ZZ | 


t 


| 


| 
| | 


AESZAW A aulomotyceryrmu V:17% CZE 
MESA _Ópru ra "elk > 9/C. to 4 ER 


| Rep WSE 0 OPO YSE ZEE ROZERIEM DR BALER CZE 2 PA 


L 
SPE esInO GR zet best, RCZZL Z i 
Lp. EF Posiona 2 no 2 |"Poz Soma rpa Śtro. roros Zn mol |. Ada sai J. PŚ Oodingti ) fani, l, 
sl 3 |--o ik | | - 
„l 681.11 LI 501. va li. 702: A sel 501 "> le. FZ 28] EFS BE 301: 7a ez 702. i 
_|I1576. ge 15013. J3ajI 205.183] 4527 D. AL|589 20 ząb. |- | bom 212] | 
| iArzernać |BO |. SRZKSDERAI ED EGA 15) REZ = EE | 561. 1281] 
|—-| Ad: ZER | 404. 6) —— 3 
- |_| granicy stref |: MS OEDĄ = ORA ER RE 


żer O BE 
ł 


RĘCE PASE GA RZOJICJC. 

] 

+—, 
W 
a 
w 
| 

SR 


en 


l i 
g: + 4 yw m: 2 


B= 134] L.30f:Ć- ZAC 705. -|34 "ZESSĘ IEEŻ PSA Pi Ló. AR alg] i 301: yż 22 ję i | 
« 1652 u 18]! s0l:t_ REA 205. Ez CKB MEJ —1219.) 2401. -| ZOB: REŻ 
s a :N__AGRU 7020 _ | 121 705:R_11 | == [E——1 01] ma. 118) j 
e I -- km 

|- 


| pzlosłiożaaeai IE] 
1623. 12 |658 | CRS au | 2 | :2_20| ZÓW > zza. | 
(O ZSS Przeznaki WE BYŚ LRAA _801:2. 42] DSO RZEC. 501:4.._.32| „|| 
tł a ETZ, 38). WOCZAA SPAŁA AL :RZ_ a PSM Pasa pal 208 ]4) | 
w 19726 __ _.36|1772__|31] | s A Bia -203-0_/©) | 


+ 4 
RETE 
4 


i 
— 
ę 
|| 


8 
5 R! 
Ni 
L 


cech | disk RORGERERKEA 


Się o= 21 


ł SEE ZPR ZEP PRÓBĘ 


ż śe 202 2t. | 
MA PZA BEZ 


I 
[ 
|| 


SAUBER 
dań kaca 
l 

! 

m R 

GB, 


m 


T5ME 12|1 268. ds 0SAYS Wozek A „lee ES ZEh — AA] | 
|= | 655__,7/|_.706 1 JEM ozzesE - Diaęzyewak ES] ka „LĄ Ś0:601 +42] "El 


| 
SA, a zi S28 70057 36, de | „| 22004 M WOREEJAĄ x m 


2? 


s 
= URE FA CIEŻE A aE T02:A_ jas: 701. 
+ | 
w» 


ł 


— p roTzz AT 


OM YSZCWY T | | 
U „|655: WCAG 08 2122] | ai Z ae RA 


23 


2 SAGE: PEZOTEISK ZZA ar 


w ZE ZR BŁ m 


o i <rzp 
| 655 up 1.1 705. "7 o Wala 7 +6 NB rTA a ) 
i L Ę | rf LE 362 16H: _3501 Sa OPREKE U. |. O SRROENIE: FARA 
2 (2 DFZZABA CZ] REDZIE RAE de iieR -| 


Ed SE 682 0h 23 

ad B PEDRA LI 
ZABI: 4.5011. 11. EE = a 

GZ ba > AREZOE UBEZYYR Eepizole > molu=| -|—- 

czw 0 jer=c=a _592_ lei -| |. 1 488.—— |] | 

34 5a 105, + G3R 501: MASE -GE=|= Sierot ti O Sos. DRRYA SERWI DE: 

| 


A PE WE 


ir. DEM — S14:4 +2 ALE: | | | 
e dr RCI ę i 2, 75: ZB wz 2 =4 mw s Gi a b 
Sam dala p Zd a 23 pami l -suaiE IR i 


UE) |e2| 561 z f. ODEOZS E] 
4004. | 545 3) 14 


Lanka a m 


.|31|[ 705:8|2. |54 Fe |22 


SD SĘ ważaj SH 
ja. |[0|em6 i 


[© 
ja Ta _ SE 


"KÓŁ 
Gd mania a A 
20: 


Sa a|__40 -4 zi ala L 
886 Ja 


i 
man am nace b ZA ALC. 


REZPE SEć | 

38 1:/ „J3LLS. 

Ed SEA. 

sx ę | 28 N_ 4. 
z jet|_663_ 


ZE :P2 i Pa Se 4 AR 
POESRakEE a 12. ; 
F 


——Ó). 


j 


da 226) 


; As 


"R 


„DZWIGOÓW YCH « 
| WAUSZAWA” : 


jranor AE AO | aka 


|| 708 _|16| 702:D4 fa; 3. 


ocma BSZZZYJ 1W| 652W. 
ls |———: ZARARA M, 21. 4 =] . 1-1 ZE 
CORE B8G0. Jal zzz | — || tp. ma 


3 
(ST a 09.3 JABMURZ sai 653. PiS 203 13 JEskacnan| XI AE >| 
27 EMRE ama | kacezkuR. IGI -88_ EL Śl6_ 83 $5 0 0 |mi| 


> SŁ, 206. Erzkt Śaa| 
x) 4 zysłęphjel; 02 D1 ©1654. |32 ! p m. 
SE BG 1) SEMREK; zazazaj BE KAM i het a > 


RE IAA ———E 


8 SE) A GRAY 


owo pb Pa 


w ; TARCLA" /FoLXE KE Re 


[ZAKŁADY URZĄDZEŃ. „lont GYDONEGO.  dmóch - 
* | olimgom sepitolnych e OPawatzryć” Aż 


oai ża V *y. aa 


ów ,D2 


gad węei wą aiw. nr 


a = 30. <Q. W Z : 


ARYBE PIREZ 
o SRLECIA ORÓĆ zł Żak 
|. 658 20 aS 33 


656_W133) 221 U_|26 


WSA RE śdł: ca 
+=. 


za ce lina Z EE 
EREDTE PADL s 


ER 118, CZAJA | ze] 658_- 


ZBÓŻ. j- A ra! BALU. 


ATZ EN A) SZAN BLA kabin a SSID: 
| zzeAW|y p ——— ca: 361. 


e nn 


4 


+ 
Emi O POBITA DAC MDCZAŃ 


gł ŻA j Ź ZAKLADY URZĄDZEŃ koonaa okaz ż Ziach RA (6 dh 


NZWICOWYCI j aemgor szpitalnych e arereanr 
WANDŁZAWA 


ROSE LA V=f a PY 


|5teaoż 1] 7 zosl > ł wig „| 1 
GPS. i SĘ 5 
Ma „APPAŁi„k aomiaz Dźrig 1! a SE; > TĄ ŻORY zac s ik | 
Pa - i „Ą 


-259_. apiaże 4185 bo 2 1% Z zt 22614] | 
ZA „u o2:u_ (taj | 


-581__]2 „tel SBE” $: > A. Lg 44 c= 
e AE oM0BETZSZ JARA al £-1 163! ODNEL/ 33] 601... =” 
BEŻ iR WAEEDOACH WA 6 Ek JZ=—L POSCE CA e Za AT RAŃE Bt 
sg: = lakt 4. |26| 5044-N ŻB A 65850. 18|- 

BLEE 


Aaa w olo 2-208: —lelź BA 


= 


a; BAD SBAĄ measnewia a 
 — 

| ef: ef Eo an) aŁ=- 8 Ba > 
—sM _let| 720: RL. BE żę 


2. 1581 J28 Jee -653— | Ę PIE EPE DIE JE ZJRE E Sk 
set ia E lajt 3: SRR 


2 Sio 


— 7 
> pg [653 i 1 


e je | ! 


U Pzłępychime:Dr >) 6. 
„|dla £76|_ jl z 69 


ia 


E1206 -0/6. 


my „epPOWRAĘ : AS det 24 
i ZEG) 
6 = znół, Y ź tei ZAKŁADY URZADZEŃ |Sferononia greponego qnroóch E1206- 16 
H DZWIGOWYCH 
ko: act | | ałemgary sepitoinych z orerwarry wz Z) 7 (08 78 | p: j 
ERYTATZĄ z KEK RA a asekwki 5) 
4 


i SBnh $ 


PARANA masaż KE o Ek 


ŻECZY zm MA "ea ori je zg z 3, |= moŚh , z Po, fso 
EL 


MER PEACE p 


i 


RE ist „Deręg f. Ai... Kia | ZĘ Żory LL L „trona6 | 


Size, RZESZY 

a DEŻ ROK JA -| 269.,M „A, 
W la JRC] 00AŻ 14] dały o boo. 
: | = al 15] ou2A IGE" a 
ONA A EZR KJ 
Be oe |= || 203__ zatzei BI ionare an PAG SAGA DREŚ O |paoct DA | 
a= 4-1 Joel 651 lol sa |arlwotoż4 |tabgorz1 |A| ———|] |.21646_1.0) 
22 0 | >7 A LODZ -1_ Ne ! 


„ł 


mm m ara Ke AŻ RA a SE: 4 
-2 SA 14) | 


of: u zał j 
M Maj] 


ę 


se] Boe Zako Z 
4 :£-P | 18! 6058 :0. IE zżł 
|. SAĆ: 146 


BARZE 
4 A >3-P a Ś29_- 13 


j—— 


2_|ail RZYMIE FIŃRCHE — 
BEBE 


16TATPAEGR OE PEZET ICT "HC 


4|_508:D- 
PORRESZECAA 4 /0ESA 13036 | K]. | wię zydjah| _£l JE : 
2 EB | 38 OUSE— SĄ ABL | JARRAE WA. ; kl 807 114] 


| (+) 
dna 


1-687 Ź 


<< 


1 118. wzsłĘć ma „802:R1.| si 
LO] Ka ask SPA 
| 4<9)_ ES 0 KAJ) ) 


F DRES ZE 


Ew = 


— 
RI 


> e JE 


Ź rj 
| 8 f 
RE WE zę kt E- 
| cą 


1|12|658_ |n|seau 1. 
112] 658. | 


„656-M.433| 9010 | 46 


ć SO4 std 4 72 zacisku | ONZ SEO 


mę —--|—— 1 BR —— | 
$ maksa M plas le 


3a] 50: 14] (| -bźóR [el] 


pozatie auszaa| 
leż 658 _ SCI GE an | 


BOO SE | 20M 
E rm SER RAŁOSZTERAE 
| E= CZA s zai DZE: +6. A 22a 
= 361 M2———|- BEAR 

521 47, 880 124] 


m RZA SE Pod 


16] 652 -N „25 SĘ U ÓW 116 


|-|ap oaza | ŚŚ 


| AOPERŁREAAA RE aa 


58__eć| W:£_j8 


s. 
mi, 


schemlalu 
| 25% 


| 


ane 


aódoik 


a 


| 
PQ SŁ. 


L5QM) 
dr 


F206-06 


PE dmoa j edi hai STB „0528 ię 


4 = DZWIGOWYCH . ż 4 maa (seakoćnych z arzeiorść . 
WRACA: jE 


Ś kABE EG ść LĄ 


EU ZZ la p 


72 ej am Zk 


wasz aa AŻ ROR) KZ ROZA 1142 
 Ż5/ EZ7AME sa60._11.|-| 


_|4 LM |M) 665 Wj M) 
aa za] 


Le: jaz. 46 RATEDE Ah PAK IEK DAR 
|.» Lsrz:4 -|r3|- Ztao| | G8620 p Ę, RAT ACE 
POOR 2 selsdeó 20 1224 481 SDB 

i <dael 03-148 


"SO M2. Ś94: 


— śe lal. 32] 
882 i: U 


> jen sza, 5601 ld ZB ARA p | 
. PASZZAMKYAA 138 283) Po Tal 481 a. AE 20 Jar a 
= SIETBRZEJE A 522 Bab '2.|32l ef42 | | 53601 FAM m | 
A i AŻZE CH. 


|| 55: 2: 


SOEZZA „44 


NIŻ =NESLE KR, M A =P ssża 43 
| 578-112) i _| _$82:R8 ACB | 
Z aS — — 16 


1. 


| 


j 
ę 


* 


8 8, ab 
Bił GzKABOWA ÓŚ RSE) LBAAO. 4 
"1%. 529  _32| 529 > - 
112|521:U 16. 551-1 117 Ził 
ZERJERE DA 5. 4 18 Rt 


*R2| tell 


i 


PRETEC > 


j po 


roku He sny e w zy dw For O 


L= 1526 _ 
i 4e LŚ: (AŻA 


5 


«owa |. 522 - pasz a Bin ADB |- | 


206-068 


0 ROLA RAD AD AO GAY na A, W ś = . " i owiane PRESS 
ky E, 7 ę , 
pa DQRS I ŁUiiż z zg 
4 ? ł $ 


AZ 2 „di 581 118. 561. A Z SEOTLJBI _=21185) 
BE JO aMIEŃ mawik 30 DE YA ROOM | Żęczyc pko —D— | Ę 


AE Dzewo I, 17. 


WZW T 
116 KE M ZZĘEE A2Ż: ga p E JWSACZOZYA JEŻE 


PORSUBa 5h Por 
SEE A KAL -|33 Ś12: 22 łc p RCK 3 BEE LI Ś82:81| 1. 1 
| 


2) ł © AI M „dy <y zh » ” : A >: ł 

| | | ER E 1206 - 016 

| | ZAKLABY UHZĄDZEŃ |steramanca gruponiego > ch 

| | a pęd | Azmigórw SEałanych 2 ArEFOTA z 09. Ę 0 POJĘJ zi 

Ą t ę ł Cd. % 8 
i | ge: LNYR=SEPE DAB AW autommotycenymu V:/7% EE PP 
|| 2 PER ZZ ASĘ Todokę, 

| |__|_Spra i ZY | re -|balteżgn Z so 079 [5 


WZZYZYWL EA IZ%ZA "[Dźneg $o T0źnegi (l  |Dzreglf  |Dźreglli Dźmążi _ 
GE 6 | ZEŻ 2035 |Strona 4 st „—_Śtropad, — Da 8]. leona . 23 Stona 9. 
ZLA 


o pa mmm ml GEJ RE pe - „A s 
> ke U 116) JEŻ KS BAĆ --| SEM. 34) 2155. | 591:0 |/3| 
SAŻ sa542 11) asł al 531. 134 596.114.) | 


Ba 1.589. 112 | 


IZ Bap zed preęne.. „AŚl5ŁA 38 PTO ER 
18 460 > Toe RE SE trona 9 _| 589. 


3E> i 
EERESSECI 07 i IaEZ LH. -685._ „M ZLE: 


s 
i 


ae al AA CP? 


PRACE R GORE: 


i ——. 


|a5[ 528% nk] AEZI 
16 ORACLE 


| 


| 2302 | |491:0 —— || 
Ja BA RKA RER EZEMEY. Ala 
bala 528: w_laal | |—— „593.1 


|| 596:0_ „|34] _591:0_|32 


ORAZ 02. RZ 1 
z$ SIE. | || 


832 


14 |Sżropa 7 


+ | ser |e5 p ś je] R CZZAD. GEJ CZEB 


j 4 e, 


8]. zł_|. 3 POYZSESBRYEŚ Je f 103). 2503. 


560-182] 08 |1b|0- 
_931. a. EA |= 


Kae 3 © UDŁĘDOLZUACE 428.08 2 | aw) 
REŻ SZ. > | | |3] zsd0ny| 


|32|_5fre-1 |32] 
| 


AMEA R ZAERECZYZA EE BRO PI 

3a 126] . 230044 | 7 s5_|331 385 E 
j 

—- -|_91 mam | sg2__|1 

ZRARE KIK WAORYAKA ONE Ba zomacza PMI SA SEL 


pa ża i Ewzjb KOZA Pacan | 
M JB o | ŚMIE _—0 1a |-sse_ jej | 
su |3 że jaja 132 j 


pobaw La gat |a|== I AR tip RR RZE ZMVa 
| | 528: aj cp/55 DA hemcumaei (28 BESRAA( 


ł 
WIEDEŃ, SPA i Kal i 
> - |Y/43 MIR BROBIELZCJA A= AO OSZLIEA 4-02 kamtaa —i 
= ET: DTP ORO DZ" 020 = 12] 
z 88_ 5 s RA | IEZZ Zi 4]SZ| 2f4f_ 


£. SMETERARE ISA R ZA zana 
a ah 1 zawie oe. 2 ka ad 

SUTRA 24) 529. -|32| 523 ZEE 
|42|521:U (15, 551.1 AT]_ztłń 


mw 


127 | : 4 | 2 147 
62 |-|--0|B > Ą 


Kajk zane otacza | |E4206 -018 


| I 

ł 

p" LADY URZĄDZEŃ |amo oajeaco: zn 
DŹWIGOWYCI | azmigónw szałanych e arzreorr 


IiĘ 


Ez 5 w agi 
BULOMOLYCERYTU 2 UA /% 8 PLACA STi 


| | NEWS ZSZE Kg 
SA, PODA EPARA 22/7 MAKCA += palewep 77 Rak L > Ra 
5 A Dzri9 VJ Dówgiil - |Dźnieg 7, Z "Barcy Z e Jdźmigi i |Dznegl.ó 1Dźregi, va Ace | 

LŻ ÓWaZKĆ” _Śltom, oq6. | _śtropą 7 , Strona 8. r+- „3 Ślranoć__ścecą 2|._keota£ ca "Siara 9. 
ta WEWZME DIANZNĄO Z 2 | 
NERWY U 1461 460 p ||2166... | S28W. A 2155]. 391-0- Tal | i 
z. ore asie 1] oni13] Gd. „1 596___|14.) 
ci 381 18, 561 2d m wocY A KAS | 29. 113] 
Psie PEREŁ = ZAEN 1200. sa3f]ę śBo Rorzać * KASA 


di om 7 
ŻA 
$ 


— 


PRZE WIE Dał na Ł 4 


| JAM m adr A „|a| 321 U |83| 560. pa 
e | 529 11 821:N_|46| say | 3a] a | AA ojcze kr POL 14! 
7 PRZEŁ dk A 2 BEJJI ROMA |NEZCYM A SE jt a RPZACA cb, „| 
ię a |5żż. D_ a FZZRM| ZZA PAK —1olssre Felsme lal sas ln] |= —|4 
12M Eni s560_ _|17; zam NB | żl PZEE ZPMIAREEKZC KBA | 


| Żączyc jako Mekki BR kw nai nh ać i area 
--2A0. toe 186--— 2] 591:0_ „zd 
za. | 2 = 8217. a j4 | 


BOARDA || 


RZA 36 18 |. 


zd EH ———E- 


| 60 46 564._ |18 | 528 NR. |< "ADA? 2ZIBY SEEM pSŻE 
3 |3| sy:2 |38 | 


| 


za SED EZ. 


i mP JIEzarE | TRO FO RAKA nai RAÓEETOMEJ 2 
zza 2) ZAPADA EO ma M BOYA | 
JA WROWECNY 2 DZIE > 163] PŚ || 


—T|--— 


GRE 5:4 > — 125] 54/3 198] 


ZRÓĆ ZE TRS tas 0 


t zacawów | 
« |d29___1.| ż0/ 2 12] sop4 la=== als ó | .2 
Ea RAS Miu SERKMCH BELI GMOREY: 


R EZSŁ 128) i PARZONA 2g:U8|2|r—-——| 152469 s. i 
| A) man REEiEi Fo) -=A [4] 
A m Sia a | SRO ZER A STORE 
| Bkaosnowe! RE 2 528: 32] _Óge-1 38) BA Br Pzanankaii ; 
i s 
- O NSZ JOAN C M. 
KZJE ROYA ABA |32 
» |5l2:2__| A 61 l | 


_091-5_|33. 585 34 ł 
> 3 jou sy" 2 
AWARE KE: Sana —36| Jatej BDO JEEAME SOMA EA 
KSCKY AC DLA £ | ZACZ za oł: sśgl-5_ 134 || 
w |529__ 122522. OWAZRZEPA SA: -PoZóW | 24 z94óć LL (0 lusl sse lej| 
ka ga ala © A] BEES A ef ZB Ryż ] FPSAPI DEYU —_|32 
| 


ZB Zza m Aż lat. OZN 
| jj | j : i | | | 4 | 
ESRO Z-12280 m, a pov 114 AZ RPA EM a nk RZ MA ŻE 8 


alt=". |22/4-133, Z897) o EżzeU 4) m AZ 20 


+ 
ł ! ł i 


w sam] Po|322 „|a| |esył se 137] else. paca | FPAEPEZE M | 
A WA Sa eee KA E: Eo 1Eh a: a poż ikamamromkdkE 


= [ E 
24 || arie Ju >] sza Le =] _892:R1| 2. 
PE ESCZEZCZAORNA A PIOTRA Et 

| SG PSSCĄ OE 


BREE LA: 


wa ję M 


cz KACD RRS IGE 
jeża A0070RACOROZMI 
BEA 529. 132 523 PUBSZZZ 
522 | Ej 521:U 15; 551: PMT zd __ 
zę M Hal = za HAS 1 


7 Sam AEKE EE ACE UZO WWRKE MAZ DOP „OO Am 00 M 0 TA ROT ZE 


EL 


| (ERA: -— E206- 16 jA 
ABZEŃ | sterowania : sda dok 3a | s gd 
| otregór ssępiolnyeh 2 arzrkorni 
SĘ MACA kió >. 
"oso A 
p Połączenie dęgotkonie, m 
Danią). Daryl. 
S0 ee ZDWPAPAI ara 136] L: dc 
Rx BU 8: 
Md : 


Ź 260 
BGN) 57 1000 WYG WIC 


A BEPAEZ==| 
j rze ZiM SM: A i. 
zaden | ER 


RE | 
ye z 


it 


ZAK pięć aa pz 
i ————. pz 


i sa LóGk SZE = 4 
ŚERE 


ż 


pm 0 ke ak 


a. 376. 8] 


Jh dA EWA ACOZBE 
CAR GRAC. 


A: : "2058 


pc gpw a 1 ai 


SZOPA że 
-|shst „18 | .„ SES 
SE L9Ś(: 4 WE RERIER SE 


PLZ a 


O z w EA OE EA OE CC A OE OOO WEAR Z EET ET 


SJ 


KABEL Ń 


| e E 1206 - ZCĄ 
| sterowania oddane. ArÓCH 


i DEPLGÓNW PSEDLOLNYCH ZATZPKODFYW "ZD m 


(53 784 Jaxa 0 , 


| nm om 


a: V=/ EG 


: ag RSAZ= > z >> RIAZZABEA | 


ETYE 


paki l, > a. „a „|  Boląceenia dodatkowe. 
Gia SST ROBI a iz E daisżi. 


ł 


om AK 
SE | 
1 


=1HMn 


gl, „oo PZZCZZ go 


7 SŁAGA O śro 

A SZERSRE FRZ sk ł a. 
2. IZA 36 cza D-2i ter BE: | 
a, |aaeć lal” safe] Bl JEGO RAA KULE lą 


- : A q | M 5 : 
ZEN Ra Ul 4750101 
4 Han 23 je Ą SSE zi: - 3 Basi E | a zĄ 3 3 ROCA ZO DAE 


SĄ 2ASAPUNSZG 5 TIR Bip waj SUE SUR OWCKOGNĄ PrzĘ ORAWSKA KŻ | 
| |? rzeka! | SME BE: Hi. RZ "mA 


9_ lie] »93__ 32 Ę aa |wypronodęii | ---- IE 


SZYC 


Lo | oil i |Sżmcg 


LL Słrom 


fw | S 


sieje Ed 0064 Pi WOS: j KIE r 
i ł ) i r 


Ę 
Ę 
e 
|-- 


| 692:83 


Zie 


AL388 = 2-11412] 63M. -|12 | CZErNO. REMA | |: "BR 


ofe ace 14 Lmdoczyc. Bia HZ + dA 
sro pał SL RARE. 2 — BLprechaz Koło ied 288 5d <t4 
> |ż 


—— 1 Pa ER, 


ATE 1 je 


PYZREJ 
13 


PROSBA) > Taza -|aal 222: 

i - 208... gó: | 
j 132] SML] 
śle 
= A 


al Js r apo 


52. 2 pał 655 :U..| 


PIEZZMEJKZE 
j 


| a. "rh 
EE | 


R 


ama z 
tej nić D2esa.|. 
KIURRIRZA 


pa 


EIE-D6| 


ZAKŁADY URZĄD | steromonia PUPONEGO AvoCH 


NNZEIGGWYW(U 
a era Q Ch € Oreruorru 
WARSZAWA | OEADÓW ESEDLOLNY 


- gutomolycenyni Add /%6 


EE 1592: 77202 1589 :C1 2 TYAWI K7EBRY SEZ ZZEB Jej F27>D_| 2] | sal 2835 
BETA 138]! :RL_ Te] wą]  Palsmazi LE Z 28] 1a PRE 
JSB IB EPE ao kabozecjeJ O OBCE 

Ag de] RAP > JB 
dezprackojć,£|-- ZYRYMY FZZATA | CERĘ AI 
1593. _ |32| ane = |nmypromodpić)_ 13... LL] 
PR ZE, RATE RASY SE R |--o SJ EA 
> BEYPE i: A> ŚćA |przekaż.. i TF soja] 28: 12] 


BT 


A Ę al 2 sa 
| 593. po A; 


EDA Aj 4 


LE 4. © 


L[ 


0 |Strona fl. e 


|—u= 
2552 Ja Ś31M za 
EK 


AR He ź ia 
SRAO74A0 


EM ż OB Emi zla 


PEDYZEL: l2 


A 


= Z E=H PA ==L| CZA 


HBR 


> miarowe wi PRUE RZUT 0 OZN O ECĄ pom man „dt pzy 
; KEEMB BOTA WEL 4 POLĘCZEN: 
"ZAKŁAŃY pea” steronermo grupónego  drmóc 
Dź ważkie ik aenegór  sępiłolnych e 


ji. KZ 6/84 | 


ko 0] Lz woj$ę outomotycznymi | 


Jal cc BRA | zzo 
© Gnupa + zgi GZ Bono 5 

34 Śtrno 3 | Ołnig 2. 2 

|Neżej m mientoł, c: 

Sk dnia; 25. NBD. 

g2546Ł0 5032: | EA iż: 


9a 8) 


j IAR K 
| NASZUOSANARAJ: 
BARR Rowi OBELYA PRA ME _EÓEA AA 


3 
 —|-E4J = 


"|4|5o54_48I] 
20 ©] ED |e]] 


IB 
A OSO RE 
a: WaJ EZZ 
l 

DZ 


aa ż TEE 


ja 


ML SML Są 


PONIEJ ROEE. Gi UZEZABYA | 
4:6-4-133] 5452-4133 


TZ 


z m 

|-—a 504:2_ 8 (3042 8 
a 503:2_ -|44 | 503:2 48 4 
5W:2D. JO ZĄŚCE ZD: BÓ j 


ZRBŃĆ 73. Ma 


115 | G67|4 CORAGE SA 

| 7o24 |35| 561 CZ 
fa =|-|mz ać 
m pasza i BACA 
Se UEEAE A Z 


gaje 02 Eu 1 


> „dlaiz6 | M 702:4 3] | 
2 — m SRP | 2EH zy A SE. R Rd 1 : £|334 a 
"a= HF 


AŻ , 4 
tem © 


Ip 


qn 
ł 
| 
I 


przeko: 
Ó m |nih 
PADA 
py 
1 
| 
| 
|| 
RZ 
| 
—. 
| 
| 
ł 


ma zk 
tożnikón | 772 
| ? H i 


siĘ. pćso Foo] 


|. 
c 


| 
cłoścć 
| 
u 
| 
je 
| 
j 
AZ 
| 
j 


za 


j| 


- Ę 


fr] 
LoL 
ji + 
ja 
|| 
LA 
| 


„jest odl cho 
| 
i 
| 


| 


R ORERMRNREAA | 
g ł : ż 


HEF 


EE06-06 


7 EEC YNCCO WEP ROA OE 1 ; SJ, 
la! KZ 68/80: ACZ ZE zd, pęd swf sek Si PR SCE | E4206-068 | 

) | ; RZY ( URŁADZŁA | słerorwamo 9ruponego AMACH : 

O! | kz 26/8! ; 160% PO | azregórw SĘpLOLNYCh © ArErADTY m 

(EJ kz 6/84 | Sw zs NN p” Ź (28: 6x Jas ZA | 

i i | | , = Opra: |Jalba_ m | 8 gutomatycznymi V:1 7 A A FAJ | PSSAECH SEA 
A ka eiwk: RA Mn, A |malepen Pasz 720078 |EREPOIERZ 
3 ZI aoga/ko| Dznią ZD SEGE Grupo ©QBźwig "BE © Gmpa |Strona 5. 5I - śtrona 51 

p | Dznt 9 eh s. | Srona.3.. | strona Ś, t. a | Sfroma . 3. Ę „|Ożnig L -_ |Dźwig 

| ć TA R  ddon Gd KOROSE |Nczej. wymienione polączehia | | 

46 z804 ZCZIB 3 G) |dgpisono. qpio 2541182. 


WACTYSEZACZZEJN CA 
SAO. 2/4 o AE (2) SNU:DL 204 | 
4/35) 54:ED 6); 54:40 (60) | 


of: R RETIYR :4__136] "PIECZY. 
i JA504:4_ -36 504:t_ 24) 


4.25] dł sad 
Ra |503:£_ 1444 ofi edE 118) 
( 35) 514: £D 2) 5M:ŁD_ |C-) 

: oj = 4 A 
SŁ GC GZ AZABE 135 | SM 333. 
T5p4: j 135] 3H:D2__Q)| 54:02 IQ. 
SĘ SAMA - SG RE 1D_IGHĄ R 


G5| — A 
GIZZYJ 14.| 504:4_.8 
51640 ĄG 54D_ I 


owijki OPO APE AE EEEE JACEK 0. AT 


30ł:t- PRA BOGEEL |14 
wi IGOWEŚACEA | "ZZE 


| Je 
ARGE Z ORIE 5N:(00 Aa (G-01 | 


SWAPZE Z7YAZAB 
zl m Mo daQk 2 
al iza mĘ= siĘ 


2 | de SAB 4 WER ŻA? 
'3T50r:9. 35 ae aa i z > 
Ap S=Ś [SER OTRGW SA PGE Zaz. RPA EZZIE |z]| 
pon. — |25] 54:2. BEJCZZE 33) | 

. 27) 5/4 BREJMOS - 36 

— irek H.154:20_1G| Z: -2D_|GQ] 


Geżć M7! 505 a >. 48 
5 | ł 


143 | LĄ 
_— le|sata CZATA > | | 


— p — 


je „at SIER ZZO | 


! 
——— | -— |23| — ko) == ą 
ręcĄ 125] 504:2 52 BA: 504:2 48 


MIE ZIIRACA | c 


|27|503:2 _ Ja | 5032 52_ 48] | 


„E 792: YZGUM "BEE 5H:2D JAjzeć 0 Sa 2) 


— IZ] 
FR — == mm ję zza! 
39 KSS ; ; 5 | 
HAR" SmE 


[so | —— 42R CajB 


m e Ng 8 s 
oiehae=|| R | 
H |" —$ RAE ie == Th AE 00 CZA 
le_ lp. 10a dk | jj adisa|- 1 MM ZRK E "je |- Zizi 
ża -poaczy ro ER > Ś ęŻ Ę 
x A | 

H 5 rzewodem! ER SzwAŚ 
mma 
Paz lo 400m INT 
3 mę” 214 CE RER AE 


| 
3) Game. 


E1206- „A 


20 
6 0 
ge 
; JE 
„EZ 


dodal 1o*.]| | pa 5. ubójedsąa 
| UawYcH=E > JL|boscake zc9)js 680|roz |r0 zaeozy0dee ogzde: 404 
ĄJUES 33 | |2-+sofrzgajea zió| w z69zo. wajpoz ido odjG8 0d 
DoSZPSl.) Ielpezeoke 209] wsrcojewczec|io-woppoi Mojednloś)ZdL 109 
J3R 8 GE Bre 269 zz 2] a Zzojid ido VOL |] is Geo [aa 

KE LZ 0:916 zk GL its] Głrhoj OLiilG| Gitidjzgę: „os|gd9 vag] 


sie 

<— 

m 

LM 

== Ę 

|00) 

r rz) va 


H 
— 
[en] 


502 


| 


O 


a:ką ą 


| 2 Kije 


© 


|a:3ę5] 19: pe] _[e 
06 Mig" |0 


GhGGyC3] 0! HS o9 s ldob:th Ghisbanick 
KAEKTE CZEKA HIGIKQO+ ka zgi: vo] 
ca 


opiewa 


Ś © 


> 


NN 


gd 


O 
LO 
m) 
— 


) 
ID ) 


Gi WSO | CS. ] S$ 41> 
<— |= |= | s | — 
ES |. DA OKO 3 
o | > | o | © | > 


i m || co © © | lm 
= == 
> 


514:Y | 504:4 


1143 | DUb=2 524 
; 501:2 512 :£ 


0 a Z W ZY ROAR OE NENA 0 o 
4 


a EW AGO DO 2 "ZADORA r" size uło — 


w a 


TRAWEREW 

A 
ges || 
BACENE 
i ł 
j : j 
| 


| 4 
G 
MEBLA 2. 


9.78 


|8 
Ż) 


SĘ 
RKEIO 
SZNCJS 
NON TAJ 
l" S$ 
EPSSN 
BE EE] 
© 38 
CAO 
Sx UJ] 
Da | 

baj po: 

ZU z Wy 


- 
„m (2 
Ś„EŚ ; 
XDON 
jA S2Ń jej | 
BY TYS | 
a T (2 UE fu [og 
IB „TM <i (eż | "Ę 
+ Dr” RISK | a) Si 
s © 
© = 
baSZE 

0 4 


p WWO ZPOW PRZEDE ZA FDP AO ZE POZYT 3] ZW NAOY A WZ O WOREK OC AGA POSZEDŁ OR AMOK REECE AFC AEC 


Midok e zana | 


4 a krzak EEEE SS PEB AK KE SYCORZSJA „PORZ OE CAN 


W PY PERONY SKIN? 
U 


2 ÓrmzQ 


s zuu|żo:zol]joeródjoa 


O: LOSY(H: LOGILGL:/O: 
LOGIZDĘ 1OG| O: €OL 


KU 

EE 
ka al roda 
Jal-v09 
s|ats 1og 


JAN ©, 


[e] 
_ 


co 
LO 
Te) 


[lep] = (GN U 0%N 
ze) (GH IO 
lm 

M |]a0 3% 3 D|€ 35 | 
IV) | O | Iwo Z|o 

(eg) o|oni="|=lo m | o i 
"ak lace > RO SD dz FED EJ 
o |>| e G- o ra tO Poj ra 
>|=|-2 BSE ZIDINIY | 
BERNA WAJZNIIZIEJNIZ Ę | o 
O (S lo lo | |BIRIE Z|5 AS 
o |olo Io IR (© | LO 5 
CJACI > - jm) 

cO |a| | Sp a x 
en) leni leny isp) Na | ua 
I>| >| IO | > Lt EO 


[00 SYRENKA. rant Z AZP OWE YO 
ponzos. ati pow m O OPŁAT AE ACZ ROAR 


m 


p” 


2 


- sę" W ś ji Ś Ę, EC Ż OAŻ ć K: 
< że , sy ZReę OO, * RZ WAŻ AORZYE EA t» A 
3 Po dj REÓŃ ne EO Ra ych O Z adi RU = GL ARAN CY Ze) 
j PRZ dra 0 TW A ZO am dąe 
B ii Ą AT Po CE OWI > E Ek: zeza etno zad RACK zi ima > 


CZA 


i) 
żę 3 


Ea 
BAS 

i 1 

IR | 

ł 

INGI iw 

ASE wdlia " 

RAE o | A : 

Bayan ja daewoo jara — |a| m 
maAzA 09/06 109Jy08 : 106 kcal GOŁ HG] 0 HS |do: tła] r His PdON:KO H-LGgzy L/9 

| AJ OG|ZGA40G|ZO: 104] J6HS| GeHS|GGHS| OE wada zd -wółeg:z69 8 IE 

| TYJĄ [deh 5] OŁ 

SEN as ziis [0816 GM caja kaddbai szej 266 166 

I SE) us m sieja ze 
SIE 
WO < A j 
WELEJE © ele 

FEE z 8 A > ON ją; SĘ ży 

| =x ę ; 

R ! J S|o|O o | 

| F50 > |5|> 5 |5 a 
j SĄ 3 R ONEJ Ft" 
--3 - ih SIE < |= e» 
| PERRNAST i (can | | €2) AP 
| 5 NE u G | Ę: 
f z ANIE O: 
3 Z dęcaidmmi ABE 
ŚęE3] | |. JE > 
8 0IYj USE 

49» je" 

4 
RRS: 
ł i 


| * Sa 554 PE GE: .ż 

R 8 sę R; 58 
FAA 
wra 5| | : ś 


WW TRO EYE CI O JAP POETY AP PELI PA AO PA 


ŚKUSOR:£ e, EORKCJEZS ara DAR GÓW, iS? PAROS „Roe Je 


> 3 o. > =, * Tao nas: 


*, 4) 
„s koo» SEA. DNEM NSASY 2 KL 
PA, OR PARA SARE Poz 
oł r BER Ng SĄ 2) o SE 5 
Ki ; s y 
RÓW Z RA 
Row SRA 0% Tay i 
KAD, NSE NADE ZAP” 
JA 


p: WGÓŃ 
t 


WERS 5% KOSA OU  OSERANA AN: EA Zsa 
Swezr nd <A A że 8 za Ę j » k > ź 0 A Woła 
ace rh Ę > ; ocz „ 
eriowAdkii oraw z DO ERY ZPOW A TY APO ROT EDO ZOO O NO OO ANNO A TEAC „ich nic wawy oc 
Ę bal 3 RCW, 200 ; SA Ę $>, 


owy EDEN 42 % 
+9: 20m Z 3 % 
ZY, 


$ 


4” 


ĘŻSZYA SZA y szy sę, 
r 80 * yet yi i 
8 Gy ŁAERA Wok ż i 
p ć : > ER KĘ KĘ | 
PEZOWCA RE Ą » 
49% > 
R £ 
60: 


ae ozoepra py 


ę ZE 5 7 72 wije 
UAE RE Z b © 
8 Me RNJAYĆ A ka SZ 


_|206 |652w| 592 | 578 
_|707.1655:0] 5945| 582 |656 | 


| 
[KCS |ed:265| gs/eo|d: 60289 | > AENR 


OMEWZICZZ CEBCZZI 


jaz bys 68 


PAS), 7|772%4|-705 ;20mA| | 


"JE 


paz | 


ZIE 


| 545" KORCTE A. 


c; 5 ŚP a 


HCZ 


HG] QŁ 


556.) 


glog:ys||GC:HG] 08 HG |G:l0S 


Gla6rji9]| 69.49] 06 HGeg 


S[OŁ HS QI 


— — — = = — 


51440 | 501: 40 SZRU 
dE EBS BAL SZYSSEŚ TÓW 
|.511:9 | 56/ 9 |527:N| 


| 6-2 grań r kj my 


PSR 


jA AN 
Jzarią 888 Ę > Grupa Zm Dznią 1 sat 


EMEZ | 


R 


abelo Żołączeń | 


z w SĘ X 
i 


as tu 


j 


EA 


5 
I 


p A OE NY Z A 


ź miary 


oma cancfrÓA 


| ngięł 


LA 
Q 
Ś 
Ś 
K 
4 


PE; p 
)z WOUOWYJ 


ę" 0 RZ 


legi 
"FAX 
ę 


MOCH 


(24 


GOOPZĘ 
A. 


| aemaQóry Saulocrzyeń © Oem 
? OCYCZ 


2 


3 = 


=p 


ab 2 w 


PRAC KOB 


tę 


zmyć 
PJ 


PYŁ. i Y> 7 


w 
"NY DNO ZE, PO EPEE PZP ERZOCZY TOON W a RZ 
r< w J 
Newa 


ż » 
e 6 


iż 
EET RECE ZERPCEZE SEKE 


SAO) 


Ń 


p: 
. z 4 
7 Pźaba: jpoieber ł 
a ENO. RARÓWOCZA TE 


Qul TICK 


Ze 2 DA Ng AE WETO TOI 


waw, |Ai 


Widok z łyłu 


ne 1 ba AR) EA EA ZIE AE 6 Tr KE 


652:P2 
EE 581:R |592:3| 54:DH |5o1D2| 402 
= EN ZCJICJAA 
EMIBEZ ZOCZACZ EE 
| -6 589:R€| 772:R2|702:D | 301 
WN A 


65249 
niż 


Grupa 


522:RI |592.R1 |576:D |703:D ABS] 0h8D2] 5 


OWADA AA: AM 13 YET POETA NOA W A 


DYR ŻA WNE YEN WORK 450 APES AGONEAEH TO O WREAEYOSAAAEAA EDA PP AOOC PA 
ś 


Ś8:U | 


51:40 | 501: 40 


1 


ESTEE BR 


© 
|504:40 |544:40 


RE 
>| 


YEDZĄICJ 


+D2|705R sl 0 


B50 


zak ÓL 


Dariq Ji 


„NOWI oby POCAŁOWAŁ, AE OĘZĘ A Y P SK 
V 


(BILÓD J6ligD|Bi30 kettobi |5of: 


5 


bi, 6 Seed ur wwna a 


ad A 
M Ea7 
© | 5 
O 


Zk TRO CIE i:49|itdop|5M 4 0|sofdozejBO8DHBOLs521 


ot gDZ5O! De] 


© 


50 2a] 
50l-2D2]|| oz 


|sirep| _ |potsojGokei SE| 


DL 


522:80|sa2:R2)s92.D |sorDi| «oi _ -3D4 ||GOFO| SH BO |54:20)br:BOJ6M 20 |501-2 |s0170150T<D! |sot4D1||s22 


1-702|50(:4D2|501:1D2] asa 


170 TR 10 SUZOJ5HAD 501:8D2) 501 6D2 301:8D2 703:D ||576 


14 :D 
[54: D2I6 
IE 
702 :D2 


j „ A 
pb O 44 U PRA ŻY 00 AYO WA EO EGW ETA AA A. 0 YA 


ZO RE 0 AN O M 


— 


DÓŁ SZKTANYCH P ĆEMITYK 


- 


| połączeń 
j sierowarma Q'4DOMEQO AnOC 


DULATNOAYGCEDYTM Y>/ % 
ZZ 37 


M 
„Kbo - 4 fabelo 
AOJOWYĘ 
j Gor 


ZŚKŁ 


"Zry 


UAWC: 


AD 
|eą g a! 
URZ | 


WARSZAWA 


| z 4 gi 
4 IEIEI 
MEMELI 
| 2 i) 
ll 3 | 
pe R m 
al ł 
ł WE i 
ła. 
pm) 
j 8 j 
4 to5 
| (aj g | 
e) 
y 


EMIEZT: 
| 
| 


| 


2 SZRAAZE  -"EROÓTKEREA IDC TAGOCIO LO 0: (AŻTBY PEWAG 0 


1 APA RAE TAA 00 PAINE ERIC SERA YE EDO 


T,"Kle FĄ sit b "la 
R IBSGNE FOROBER "ARRRNEF 
E SCE MOBAK Ś.5|3 
|8 e 'aGs | JE 3 Sh | i 
Iz i | - ojajo|n|© "F 9] N| m 
NIESK BLED AAC EBY 
c GO | ME 
O | KS dą 4 © | |rfof oj Fin [U 
MNIREGRER 's|3 
| |B|8 3| (S 
W PERSON KIRO Ra 
s JNIEEK | [3] 
N A KO AE Żaó "WĘ zy 
3 s | DTS Bia ETON Pow R 
> | 5|3 5, (A 
$ ROEEKEDORE v|> 
— = At 
Z S/Y/3/3 53] |SISJS 
522:P1|592.R4[5%.D |703:D |soraDe)sorób2 |boraDz] 54 70 |5t 10 |5u-70|st4D [50r9D2|5or-6De]s0taDz|703:D ||576: D |e32:er|522 +81] | 
| alsseą |522:82|592:R2| 522.0 |501DI| pil 04 |GOLD 5W 80 jet D r sos 20 5072 | 501-70H]5O14DY |50110'||522 -p |, -R2|522 sz] 
Banja wsjwojeaj_uj_njnztnii dac ace s Gres s 
RE one jra go "sobre st rat kb eotaisa ojej oz 
:R5 » aaa > Da <SD2)brj40p I5H:5D|____ |50L8DQ5015D2|5OLED2|| 204 |70:RU|289:R4| 
aaejrrajzaj a alf | baj bia|  kasiuojaojwajejaaj 
lak a aSRUTAAUNY| Gua WYTWARZA ODRA =ACE PCR R 
Grupa Jańig II Jżmy | 
U 


|w0- AOI 


Z YO Z PORĄ a OP WEGO 


| 


|. 
|. 


"„ZREMEB” 


4 
) Agstepuja tylko m schem. E1806-023 
* Me nystępuje w schematach 
SZARE KIE GA 


1 CY YARO 014 


TYLKO w schematach 


34%) Hystę puje > 
rż Sent" E 4001- 


xk% Aisłępujo 


£ 1006 -026 


ISiE 1005- i 
[ELE 4006 - OZ ł 
171E1006 - 02 


(6 E100/-007 | 
[5 E1001- 006 | 


4] £4005-027 | 
|314005-026 | 
|12|£4006-049 

zie kZGRRĘ 


84 


? 


s * 


ZAREADY URZĄDZEŃ 
DŹWIGOWYCĘ 
WARSZAWĄ 


AT. | odlisben| GM | 1D/0.79 


tylko jr sahernacie IETOA-OO8 


0 


SĘ | 5 
© ; 
j 481 j 
—O 0—$9—0 


ź. 

ż 

« ©4413; cą 
4-7 ka z% 

Yzfm/s_ | « 


smiejatorańn JPOJEPNOŚLIENY pr) ; 1AG 
ł 


> raterznine nog 


424 
A 
i j 409: 
R 485 
a SPIRESEK TACZOĄ 
| 488.P | 
404:U 429 2034 
ć drei rar ŻÓ 
40fN | 
FR 


$:06 j 
Z: | 
90fU - 401:N Z0ty ODB *aond= "IR 


"49 HZ m 12 4 GNA/5 y i 


t m2 


40N "4OLU 20ŁU) 


= 4 2 m s 


5 £ 
BS 481 


| A | 

s | 8] 

430 >—,461-P | 
4 "BoA 


244:0 


3 4 


6 


av/yb 
4HUP 
f £4 


4AM |. 


Ę M. b RO 


en EO R EOT 


z | E130 8_ 
„ZREMB Śchemażć dle owy Jabi licy Słącznikowej ją EI801-0 
ZAKŁADY Ł RZĄDZE AM z drówiarni r aa! f>rrva] (gezny TIP, GDOYTI eau ł 
DŹWIGOWXYCH 4 ZIS AŃ ni 
WARSZAW 4 jacezpy dE eni ejałoram jPOjer no ŚCi Yo, ZE 78: ef cdax.4 
a 20.7 rowskazywaczem " gongami Vs > 21 FR 
Op: |Dalba paca gięilugrue szyi. sai ne WaV3 ŁÓPOZOĆ tó6 
iogiieben | SZ z Ja.10.73 


aoawactwwi | 


40t:U 32 303 
34 ROSZ 1 


401.N 


s Hqystępuje e m schern. E1006-023 


; Łepuje EE RA 
Ke MS Wac0% E41001-- 401U 401N 20. 


42 2 
1—2 4442 " 12 | POEN 


% 


** „stę puje tylko w schematach 
SCFEE LE FOC£FZ 
bę ve £71001-008 
xxx Ajsłępuje ryiko m schemacie 40 40tU 2otu 


1—2 44 G2 n 2 


cza 


GB TOOSOŻJ 
(|E1006 - O2L 
171E1006 - 023 
E l jeiocj- 007 | 
5] E400/-006__| 006 
4 £4005-027 | 


3|E1005-026 


J 
2|£4006-019 
4 £1006.- 018 


|" ystę poje 
m ochemocie. 


-211:5— 4212 
31 32 31 32 


| EI801-048 


4 


ERĄPAŻZ 


- r 


CHR - LAIK AB] /0/75 tn. 200043 


ZB EE 
ś 


gru 


OOO TADEK 
EE OEARÓRĆ 


zneue | Schemat ideowy | L=" 
zak icówiea | tablicy slycznikonej Velmfs mgżg 1-2 3] 
| = SARA 


pO 


oięcike 
WARSZAWA 
Nr rh 


287:3. 260 
ARCE 4 z 


2034  20s4 Ś 263 


| 2414  Zafsł 


i 24 22 
dót:1 2:2 


"T Ef30-048_ 


„ZREMB” 


3 zma 


Schema I aan 


ZAKŁADY URZĄDZEŃ om e] 


łablicy styjcznikowej Velnqs 


DZWIGÓWYCH 
AARSZAWA 


08.785 |. 3 E 


NEA OAM „I roma ma 


przy 


| sy 
| 287:3 260 R 


RA ; 
że ? =" +].-2 > 


9———— 8 
| kę mzW SCE 203:H 2034 7 263 


2 4 3 22 


NZZĘTZE, 
dt 
«ry 


Żót:f Źóf:2: Q 


> ż 2 SEE Ry 2.51/0/15 81200043 >. A i żć > > Aa 2 > > | z Ej, Aa c SBENĄC A $ 3 a =. > : 


RZY EZ 


Para wiara kowita able de ideowy * | Ef50F048 | 
| ; R | | DŹWIGOWYCH GBDUCY SUCZN ONEJ s/M;y$ Dam 0Ź| 
| A= kane O38K lei: 

5 = Dalba K>/A | _ 3 
5 PER TesalĘże | 597070 | 
z | 


0 O KO O YE AOC 


m 


pO W a O EET PO EA 


AE 


E1001- 
9 Z 4005-028 | 
3 | E/006 - 023 

46 | £100/-007 | 
15_E1001-006 
14  £ 4005-027| 
| 3. 1005-026) 
|2.| E4006-049. 


r 0 ZO EE OE 


GDY ENEA WRA 


4 E 1006-018 | 
= -| 


SIWA mao] | Qbowiazurediao dzmiąów z opornikam - hamowania 
p Mys u. schem. | ZLE: CNA ( 


AKADE ZDP CZRP 


A 
p 
+ 
+ 


pc WYCENY AS 


U 


A o ie O COCA WOĆ 


e ala dźwigów. bez gpornihów . 


A Ę RARE Bo e$ie/Ta m AE sĘ k $ 3 


|LE880+048 | 


san z (* Schamal ideowy 
DŻW IGOWYCN | lablicy stycznikonej AC 


WARSZAWA 


„Oprac! ora: IDalba / p 
E AGP Togitleber.) 3P4/0-74. 


sa 
1Q|Et007- 008 


L8 | E 1005-028 | 


| LEf006 - OZ2_ 
16 | E4001-007 | 
15. _E100/-006 _ 
14 | £ 4005-027| 

3. E1005-026 
[2., F1006-044. 
11 -E1006-018 4, ZES 

| u. Schem.| bowiązuje dlo dźwigów ' z opornikam hamowania 


| 


o 


| 09 o WAW TE WON OREW O POZA EA MANN 


pp dw YE W ETOWE 


1 0 W 


- E1301-048 


) =] 

ti | 
Za 
(JAN 


bez oporm ków homowania 


« 
wonc0 r r. 


ZAKLADY LSZYDZEŚ Schemat ideow ry | -EBUF0G8 | 
| tablicy stycznikowej =lms Josż Bal 


DŻWIYTOWYCH 
t 
e ron. 


| Podpis | Dzia | 


ł 
i 
| 
PZCZNŻ 


Ly | Todileben]: 


« 


Obowiązuje „dla dzwigów 2 iniejałorami pojemnościonymi 
R ł 


= USE m. 2000+3 


E 180-048 | 


ZEE NA 
gó Belo ad 


„ZRE MB” 
ZARŁADY URZĄDZEŃ 
DŻWIGOWYCAR 
WARSZAWĄ 


Schemat 1deow "R 
tablicy stycznikowej 5 ló 


a 
| 
ł 


Obowiązuje dla dźwigów 2 iniejalorami pajemnoscionymi 


* 
O Z AOPEN 
4 
PY O EAN O R EŃ 


== 57/85 zj A 


| gongomi elektronicznymi 


AE OZ WW 


'$chemał ladeowy | ERA 
tablicy stycznikopiej ls o; z | 


|2e3 | „ZREMB” 
; ZARŁADY URZĄDZEŃ | 
DZWIGOWYCH 
WARSZAWĄ 


basy | 20./6:79. 


| 


Obowiązuje ala  alżwigów z pięfrowskoeYyWaCza Mi 
( 3 SPY I 


5 A 


3 
Ą 
DY 
<RESE | > 
; 4 > = by 
|| | u am 2 
s BR a Emoui 
i ——6 
a pe 
po SE 
A aa 
| j 
| | Z sj 
| i =] 
3 Bo 
Io 28 
0 + 
o i | A 
rył - ł i 3 
PRE | 5 Ś 
RH | m ż 


| | 
| 


| 
aj 
sę - 


= | "3 
w | „s Q 
WŻRKA. SGzizd 


48 | 


ać 


s 


Bac 


l; mn a LO O RZE TE EYE 


oj rj 


048 


Ofe 
r|ea 


_T_E1801 
09.78 


| Nr ię 
| 


| 
| 
| 
| 


i 


imj5 |, 


EOWY 
io piej IE 


Schemał L 
żablicy słyc 


| 


„ZREMB” 


ZAKŁADY URZĄDZEŃ 
DŹWIGOWYCH 


z pięfron skoeywaczoa mi 


ów 
ie 


e dla dazwg 


Obowiązuj 


I gongomi 


elekl ronicznypu = 


je? 2e7Y A, p: kę OL ję 
| 


Bo REZ 


[2€)6>2 


W 
960 
— 
940 


be)sze 


260 kałER 


KARE 


2+050 


p OOOO 0 0 O w 


kB 


ję 


R ENCGNAGÓ GÓ 


SR «4 


BIEN 


So 


w m caewknwyccwkiw tra 


PO ET W EDT A  ĄA0817477TY"" 


a 0 TN 


w Sehemacie 


.57/6/75 na 2000+3 


u 7 


|„ZREMB* ma ida 1273010. 7301 248" | 
ZAKŁADY URZĄDZEŃ 


ba:a zĄć 
DŹWICOWYCH toblicy słycznikowej msc — 


EVA drzniam poza EL 


| EE JP > 40/07 


©. a. 


ZFtw. 


124430 211.04 
44 42402 


"zrroą Ń 


AB | 
211:5A 212A 8 


| 262:4A , 252:2A 


> SREREŁĄ Podpis” „Data |. 
t 

| ZA 

| 


? SĘ: Obowiązuje ala dznigóri 2 arzniarni ROM on 


„2 REMR* 
ZAREADY URZĄDZEŃ 


Schemat ideowy - 
ożwicowyce |foblicy stycznikowej lm/s/--> 
SZYJA 4 Z drzwiom RAMA 
A imac k R "BELO 4. 


> 


124 430 | 21104 


44 


6 
463 


EEEE 2 opi orne O Ź o 
cca m 0 PE 0 AE A O EWĘ JOE AA PA A 
+ K ; i 


aF|ETEG| dm | Specyfikocja gparaturi (_Et801-048 
= p % cą tad „ae V=fm]s | c 
kd $ Bipa auloma „aard [87 286 a. 


: de dana Jeż : 2 w EA WSA RE PE EĄ 


PDPZ c RER OBA 
$7E5 s © 


ł RSE 4 j j BÓL i 
h > j | | | | 
ą k n + p 
ż ERA 4 O hd „RABA ZIE AA 
moon ZBYWE i l 
| | i i 
„SEMC zaZ R NOCY | CE 
I | i 


yczni ę ri SATAr 2 L= 
jzy| zi4 Ł Keunkomy --— |ea-f,Elporl TE „le |202 2217, 
AE |-lktaci 2 A gada | EP A PE 
za | 1. n5łyczak ŚCI > 3 | 9BH— SER | 
w Ma „M2, i OCH az 2) 

> toWwy _. 222 t olo dz A pod TOT 

SIĄ zapiem, ż EE ftEpor b. ś a E BRERA | e 

2067 |-1 zaj, poaonznE | ŚLE 42 8 EET I PURZCZ oo| 
RR = EPIĘCOWJ — SUE 04 2050, 8 MYICZZARSIASDADRECAE 
14-158 ik zamkni dz | GC 2 j 

Ę -| Li i da IARCYT. SA =| 59 | 

|. 242 lp Stycznik docisku tirzetł. ć 4 

|. N2P_ żę + likład. przepiacionij i ai = 1 
25 | maz —| 4RZOS VIE EE 


Bt so tl 


> 
LL 


| pa: 


EGZ s 


r 


alen| 
po 


prostańrikć w je 


SB odawikk: o" 025 | LopiOIFZ 
Ewie” R] | crt KE 
, Padła warnik_ słobil.- TE "BR BAŻE zeta = 


TRPSREŚĆ A 
Znik SIeroNan a | Faza 
— W WEZWAN  ——— SEżisnh 4 


smi 2 


Fe 
NE mh u dzzni - gz sżęk - Jas He] 


PW ZNANRDRERUDSNE 


ob 


| 
4 


2%. przen 
2) OKA 


p 


Owal %zycisk_ jady konta E Mt fk Elester". ter" || 
eż i Nh IASRK JE 


mł - z 


SEE cza | bk 
A TAR M 


[U 


śe | 
| 20 zamykania drei sj Poz PONAA EE ię 


SME > Specufika ocja |ęparatury | |_Et301-048 
AREA amiEwiŻe 4 łablic styczn V=fm/ Is | Sak 
ACZ z drzetarńt auloma ZE 9878: |. 8 


Kr A. ||ktkiergizz | | 10-077 | " 


m 1 WZOROWA. EP LONE R EAZA zp 6 EPK KPT Z LĄ d— m sei. BO ONEĆ 


ka Ro 


| 
j 
| 
ad: 


Ra EA 2 | SIE kerunkc* wy SAT, STAŃ 1 b. AS sody Big Gam. 

ZORUP=he przEpIĘCONY  —— śó 35 =) i LIE 

2084 | Śłycznił „Szybką! EEE 

09] duzak Mamo 2. O IB 

208H718 2 Układ .przepięciomy - „qtsuF 5509, 250ł=159|. |. || 
206 | 4 | Stycznik homonania_ 'k-$-1MElpom Butg. 13.3. 

06? | | tkladi przepięaony „. UBuF_ 3508 2500= a 


ax 
a 
NE 
i 


Ama 


| H 
BRADARN ZN 


2800111 Olmierom0 Mrzma SCE 8 WADA JA FIZ 
Zir6P | 1 ZEPIĘCIONIU 'Q25SuF 3509, 250!= |59 | | DMA Ea 
POZIE 1.1 sj ZIE ZOMYKOMO gdrzm| SŁC-4ć ||2 > I DOZIECZCZ 
21:5Pi 1.| LU rzepięciomy —. M2WF_ 2509 2500: 9 At AA jo Teki 
iYAO A ŚLCzA docisku ołrzri „1. ŚŁC- 42 (ają AEMIZSA Dh L$ 
|_242:P | 1... Układ „przepięcicny .- niej ' 309 z5dłai59 1012] DAKL: DEARZ 
| i  Bafena > 2323 4R20-5 Gl=|B|| |] | =: 
JBLS REST 
8 
RS* 
g 


|zsż LE j. Pizekazaikiem jaro Tik Zatra > Friz] 
Ę a R — 5 : ać A =] | | GoŻ kac OBA | 


| —————— ——— 
8 | iS 


|243:A IA 3 Transformator REDREG) FOCZAJNE a 

za: KAFMI Transjormetor. Seronj_ |: K3Ą22D1 0] 0] 

243 K | Transjormalor | K3427-001 1 jej | la 
8] || B5 
5 


z pł 
I 


| 
ł 
j 
rt 
] 
ja 
- 
| 
no, 
l 
l 
t 
| 
J 
(o, 
| 
| 
| 


| 245. kę . lransformólcx sygnal 1| - KZ475-001_ 
|252:A | d | Prostownik -- A. | 2903 50-703 
JYOBZRIA A 
| 22 |2 | Prosłońnk* SO —-|65) 1) 

254 a i | Przełmornik Słobil 4... 2. JBBRÓ SAL? sa 


Fosłonak $ps.50-7 


1-260 71 "łącznik słarananja om m 
| 260 | OE TESMRZNAŃ ja: k lp 128 
| 28_i4 


21 


Ę z SE al Pojć 
(zai 2 ZEE Jazdy konie NiK „Elester". KE M LEPIA 


| 274 Ir "Boo Alókonecc | BE ola] jl. RAS SRA 
SB 2, 0-4 Bee oz M llżliE| | e AE 
| 26. |H- „i nyt.z grupy — E ste © Mis] |. RETIORORSSNE 
ZIARNA RAMI JEM —— |a|. ERIASA iR RAE 
277 PD at. o. łelefomczne_ . _GNT-4 KSBENZEBA EOPedc RA £>3 


| 
r 
MN O 
3K| przerobić ha. B0)220V | |: jk 
1. .(dwa arostońniki n jeden, uk 


| 
|=" — napędu. dizni” | a Ala 
j j o | | 


PORN EE o za N— w z 


| 
| 
R Jad EE (REWA | Sa z>ZA 


A 


PORTO ZA zlej pleiejs| Ele | 
WUAEYJ BAJ f] MS eamukóma Mew | 2x (18028 Sk) BI od i4 PE RORIZ RO 
A Soska don. | WALE RAR 6) Llej KAC] 

EDIĘCIONY _- Sk 206 u€ 504R.E50V. [59 s2 

( -lóg| | 

*|]59 


naj MW RANE ETA 


AL 


e. 


BZP sA STAGÓ z c 5 Je 200043 


syfon mijęrawzwwiawiakia | wzw Oś, 3 e wii ją jw A 


Kogi 
LE 


pain yw r Pa 
+SŻ 3 


Dt3 ; 
BID a EA, 


i 
i 
i 


im]s_| 
i 


ieł 
cznym 


aporałur 
mikow 
łomały 
BAK 


: 


z 


Ż 
_ sły 


| 


. 
OE RAY NAA 


WSE; 
i 


nk 
ak BA. | 
bolo 
53 
A 
A= 


ck 
Typ lub n$ risunku 
3 HRALGKZĆ a POPE BO PD 
Nr426 382, 274 kŁBJG 
ft 476562 2074 ALIEJ 3 
alone | 
—W—2115—%—10A53. 
== i 


i 
ioa| 
—BA| 
782. 


ec 
Ę Zblici 


6 
| z dkańiami Qu. 


5 
ł 
2415—1— 108. 


STEPADNTITEN 


LYL ma 


K1503-001 | 


| 


| 

i i 

; dE 

| 

ER 
są 

i 

| 

0 | i 

MER 


ROzZk= 


s 
OPR WEEK WIEPRZ 
| —ł— 


|, 
M 
ł 


|. 


BL 
ż 
arzmL_| 


s 2%. 
Bezpieczrak. napędu 
ezpiecznik Ira 


265433 3 B 


dj 
+ 


i 
i 


w m m 


i 


me -| DESŚRH- 50 7 240: 


D 
<meta 


SZOPA RCA 


XA KUNA 


WIGOÓF 
„oWĄARSZĄAł EA 00 5 


ZARŁ 
erunkony | _ 1 
WWUMOMO. i. 

„arznionej S3 


_SU900 
sygna 


p Pas ; 


zwał 
33E — drznt kabin 
Lb |—9— strely | 


2 r a M 


|pornik. sieronania. drzni 


ŻE 


zę 
2! 
ję 


—— | usaczać 
RW 


RU) ERZE: 


| 


| BEAM Ró SozoRiiGH wma | wm 


ł 


 $esz umi 


Słycznik ki 


1 


rf 
5 SZA 
14 
i 


I4UEN 2 


al 
Gi 


| 2873 
613! 3 


3 
| 428 


a 
8! 


ł 


ER 


Cz 


El30(-0% 


lewacki i PE 
ł [i 
4 
- 


m/s. 


ł 
| 
i 


WEAR 


ral 


a: GD: 


ikacja: t 
styćznikow 
YCZNI aty 


avilom 


> 


c 


Es: 


=; 
G 
sy 


| Fodeta 
AI 

j 

ł 


Naj w Zk 


BINISTZ 


czntjni 


za 


OR bę 


Roe AC 
Hen da inne 
| 
; 
) i 
| GREEN KAARE + 
H 
i 
i j j i 
a | + 
4 f i i 1 
i h 


CIA 

6A153 |_| 
kr RBDWEŻE 

108153 


i 
ł 
r 
i 
ł 


LAS 


I 4 
ZESPO PY | 


) 


 2124- 
245% 108 


ZUS" 


— 


|Bezpt 


4 $ 
i H ł 


sę 


01 


503-001 


PASRKCZIEB A SA 
ś H 
2 TZ z 


4 


k 


Wy móc O a TA 


|Opornik sterowania drzniomi. |DES th 50 - 
= 


| 


| ode 


| 
| 
IRSKAFZY 
| 


"l 


znik_ 


SĄ 


kierunkony | ŚLL 


"drzni Szt 


i 


i 
HI 


POGNE 
onej | 


|-F>RZM. ( 
|——_ sirejy drzm 


ca OR 


JAN FZ 

' ye | 

PIAIRDÓCE SRR RZE 
i t 


DZE | | 
ZAW A WE EAT 0-481 GR 


kiod przepięciony 1 d 


h b 1 
5; ) 7 r 
; ; ! j ; 
j ) e Mei M ewo 
i PRACĘKEC 4 | 
Ś i 
z | ; 


uwa dy zaw PROW D 


j 


| 


ZA ź H 

t i , 14 
: „BBEPZSCSZOP 

: "DRY t 


aż pe wano r 
ł I 


4 k 
PZ i 
rż I 

Ę 


| 


+ i; 
oma MU 
i 


i 


LĄŁ 


H 
se 


BETĄGE 


Ps-1A=T5=0,2 


+ 


NĄ 2 


w ię j pe imei" 


ZłaG 2.51/6/15 n+2000+3 RAR 


| Tablica „stycenihono 
za .Stycenik_- SARDBA 
_Uktaa_ przepięciony ARD 
Fa WOOGRÓRK NE 00 
. 10_| Uktaa. preeńlęcdany ż 


ca 


Lise 
sa 
1 


r 


m || za 


> Sanok > Wema 
| Beepiecenik__..”..-. .— 


KZĘSIEW 
tl- 


Moc Ro LEŻ SZBKSTA 
2 ZE NORA 


 Opornik.... 0 wiał 
Bra + 2 > c Kod FAN 
SIA e Zanor.. PAREDNAŻ: 
-2E.. > - mgIT Zacisk. y. VR" IE 
|-.e8_ R ALE RR ah s 
| 24 a Weisz iisonama M ae 
BAC Mg. Numeracja Saduskój ę 
K26.- = a Zaca dparatów.- 


E. EZ s K Ń: | Zamocowanie opornika .... 


DZ. FU. 


ma nano pi a ya O ZY W 


Je: | Brostomnik SKC EŚ 0 


z 'Nr476,582 „2170 kot. ki | 
A" =, Alłókat. (B.I-104. Ama ż: 
= z RMEKAŁ, 18:] ŻA: boa k A. 


_ Gniazdo. „włykone. inz 
„Batera. . aż Moóżzi 8: 4 


_. DESRN-25 - 16080 BA GALA 
LBESRNOŚC 2400 AAA 


| Kabaocaaż 6 blo olal |. „DADA JA 


ŚSUzgaCZ. 


CWSOBO-OSZZA DA 2 oiaażE 
SP KSOBO OSS Z LATER R 
„| K5050.-035-4 b 


e 


+ tablicy POZA Yet WE. 
; garemami pon 09. 78r- 


£4304- %8 


8 
0 


nę kęż" x 


lk 1527 ( ala atnigne drzniami mi prztaonymi- K ne) 


BASCIJA | j 


4 RERYS Z 
: 


| KG1-100-.200.. BORA: 
J8LC-12- -11GH8 IŁ 209VG2 SIARASTA 


- A K6025. 380-860 1) 1.211 
| ansformator oo R PPEZ 

zai POMSAZOD ZAP le EO 
, R AODLACZE DS EF RERS A: ! 
r 6N-75/60-3N.... * > AABI 


K3421-001._.. 


_BTT3-1. 


je. kat. GR. 
WAG 
GIN- 4 WARE, 


TW- IK „Elester". U baRt ja ACE PSÓA 
KxRZZOO AO 1 LO OR B 


LSBSIA 29-026 1-132. | 0% 


„dómmi. SZARE CIECIA RAY: 
„łómm*. SONY BRE KE ZA 

„25mm. osi ARA 
„GDA: M0. cą 


late 
Kan. 


ł 


f 


J "AE | abkica stycznikona R$ 

LA ŻE . Ślycenik 

A w 

> 410. 

24:21 
SZA 


Śłycenik__ 


 Itansformator _. 
ł ! 


| Prostownik. 
RZE UJ 
Przekaźnik . 
Make ecemk 


EG 


Pa” ceny... 


z SOLA 


A 
A 
3 
A, 
—5 
BC 
LR 
R) 
9 
„10 
12" 
SĄ 
SSE 
728 


1 
2 
B 
6. 
f 
ST 
R. 
UE 
JE 
2" 
e: 
1 


| Brzełącenik — „błyskawiczny 
AO Gniazao. „włykone 
A arozktnydh 4) efonicene . 
. Preycisk_ i 
£_.Baltena.. 
A - Qpornik SE 
AZOIŻOWAŁ —+52_— 
911 Zacisk „VR". że 
BUDNIK o ydżawę 
o BE orcziak 
„H9.DT Numeracja zacisków 
<RQTR=—" aparatów 
14 


IKS 


PR RSE 


PóREZ =P" 3081 STU | 


za L 


„Uhtaa przepięciony * ż 


Uhtaa Azedeciacy > 3 A > 


KO oEBOŚELE DRŚLDEKQ ŻAL 


£130- 26 


| tablicy weaikae V=("Vs 
, £aremamć aufomatycznymi 09. 78r 


i Podiieben Za > SP.1e.79. 


ł 


i kK 1527 / ala dźnigójca areniami  przętałonymi- - 1544) 
> KA EZ 
.K61-400-200_. _. 
„6LC-42-IIGHB (52 3229 Vi52. 
KGQCŚ- 30070580_1_1 
. K3421-001. 


LL K3447-001. 


BRR UOLLIPIW ARR 
| GN-75/60-3N—/—. 
02) ŚPoki EEEERE | 
3 582 „2170 kat 18-1-6A 
a tza u— e(/5kat. (8.J-104__. 


= 1— alkat.(8J-24. 


'Bp-22 kat. BR O. 
MEL 
| GIN-4 ; £0; 
ZANIK, Glester - 
|. 4xRe0-5. 6V 
. DEŚRW-25 -16052 . 
_ DE5SRN-50 -24080 ---- 
oj zot/: Barlowa PO WRŁÓWNE 
„1..(6mm* 
 (amm* 
Bara; (WOKERÓWA 
_ K3050-040 
. K505Q0-046 ...- 
K5050 - 082 - 
K5050 - 082 -. 


Ślizgacz 


11 


2x] 
RZE ABaśi 
[2; 


170..oikanas= SAI 


„ae "EPE 


|| K5050-035-2 0. 
| K5050 -035-4.. 


A stycerukowey Vz=1"Y5 E 8 10 
„e dremam AR OBA > 


CZNIE uż 2 Słerywn 


Balleben SE iza 


1 |óyemk o > AZO | ŻETONEDS SRO BO LIEB 
16.51 1 Uhtad. preepięciany, | kól- MORZDO OPOLA EZJC CES 
8 Aaa AŚ | K3449 - PASZ o R 


EB | Stycznik oe MLM OE OLIRTZIZANI TZ 
11.) Układ. przepięcioriy | | AKGORA MMO 1d Lt 

z | Tanaformnator. SR A: DOMAR M0 Z3AA wik oSA ORBE 
|f_lgBeepleczmk_.-///...ó.. „_Nr476,588, 21/5 kat. (BJE12A *NIERAW LO 5 
nd „Przetwornik. stabil. a BE RAROZŹ 001... Zakk p AS AA ŻE; j 


- " Oboniązuje ała ożrugón © pi etronskocynaczami- PARALIA 
EAZA 4 gongarmu La WARE RÓ RORDZ W A A £) 


DI aaa maca || 
R A AA al |-445603-001 Mo 1 BAJ RA 


| ORNE ONI KORE KÓCJE 


0 oboniązuje ala aźmigón 2 dreniarni. przelotonymi 
ESEOTANARA - | ŚLC-1811/48, 
3.1 Układ przeMNĘCIONY LE 36042250V 
| Tanformator 1... 2 -„KSGCZ=00(. 
DJE 
ze 
Hf 


Ę | Brostonnik  .--////ś $Ps 50-70. 
R POWNSGN maj "Nr 476,582, 2 kat. 18:]- GA AES PAROS ce 
po al ERIC 5024000151 LIP koledze oRe 


rę ś > b 
me ry DOŃ O p 


b orz p EA reke r 4, Sa 


„th 


kJ p t ? ę * 
Oak wozaaić wał Becia U 
h i SCI R ą 


ADR Woniązuje ala derugón 2 _akeniarnć_ przelolonymi | 

+1 1a] sez 00 esgglt/ka 

K_2.1]3.1 Układ. przepięciony „.. | 0Qe5nuF 335000C50V 

pów 4: UOMKAMAÓLI- 202 jMAACZZODC ALMA 

AT RASA | Prastonnik RżcWO mia iLÓ OKB DOROTA i A 

BOB SR. Rag ele 476 562, 2 kat. 18:]- 64. | 
OBZ3E > ROKSANA DEŚRW - 30-400. 
I + i 3 A 


WESA 
* 


A 4 
owy Mei za Roya wa 
LUŻNE * 


aaa CZA AA V- (% E1301- Se 


eboi | NARI ŻA -jć aercża RSkOŚ. z, 09. Zr - 
R Rpa A ERSN 2B 2 su PARSE w: 


kóycak > REA ABE lgt Ę 


ke _1f | uktea przepieciawy.. 2 _1K61-100%200 
oi ZARA SZR sA |,K549 = -001 78 


- Uboriąz e ala ażrigów 2. imicjatorarmi 


pz t Stycznik ROADZA. dod "ABER 

ARR ZARA R BABA 74. (AB Arzenieciant.. Kao mda 1110] otoki 

DERCCER | Ransformator _ SO AA K3425 -ODL. 5128 W OROREA 
| .4.01 |Beepiecznik 0. Nr476,582,2(05 kal. B:J-10A BĄSRIEA 
RF hf | Przetwornik stabil. |. K35602-001 SOIRIBIRS 


- | Obomiązuje. ala. dzrugón Ea 4 PL dkakaaUadzócAĆ A] ZANE 
4 onQaru R RZADRAŃ Mł RR CZ BA | | 


KG 4 mama 4] Kas OI PAdIEJ] I: 
e|.1 | ZESNALZ elektroniczny. pc RSOOSCOŻL | Ad a 24) PRN Z 


h 
1 
i 


SZL Schemat elektryczny „montazowy | 
dyw || otoki aeektjerjo 61302-0 0014 


URZĄDZEŃ: DŹWIGOWYCH 
; WARSZAWA : 


„fteranzystor 


ZUD-INFÓRMACJA TECHNICZNA |___ 


wa, 3] Byka 


F4302-007. 


» | 5chemał elektryczny montazowy 
mpu ektrycznego 
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ŚLĄ e ulsatora f otoelek Śr 7 
WARSZAWA MZ ź A 


l 


nosowa 


Listwa zausk. 


RM Uvaga 28 zj ł A ZĘ RAK] a R Z EU ai a ża 
©, Polączenię wykonać jnzewodem Tdrad ra, Go 
| 0zenaeczemia kolorów A A 
> k- czerwony » 
c- czamy j 


Śi 


12023 


EH 
» 


Symboł 


i __ZUD-INFORMACJA. TECHNICZNA | 


„Schemat ideo wy uleliicdy p ofączeń a A 


„6 ZAKŁADY: j f j jek | 
URZĄDZEŃ DŹWIGÓWYCH p ulsatora foloce 8 zł 0 


3 (464 


każ, 


4 


"UOR w 


Otrzymują > * 


Wykonał 7 


615 


 Aykaz elementoi znajduja się na str 3/4 ają | 


AUC 


* | Symbol zj 


WN LJ AEO 
, Dała'a 4 


zub INFORM ACJA TECHNICZNA” 


Symbol 


WPPsYcNA Ślamać ideo wy uóżtć połączeń Fin oo7[E 


URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH | i cl : 
CZW | umpułsatora folodekł 


b ją 5 


BYŚ *Nytoz Ślóscztca, znajduja się da str 3f4 cuJą 


KOTA ROWE 


Ra bas | | Dota 


R CT 


4 - i „GARABONNZNWEZ Me „AI Z m. z 
| PARY ŻUD-INFORMACJA TECHNICZNA 


EFR 


| wye | Schem at montaz OWY płytki 


j i URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH | 
WARSZAWA 


E1302- ZE 19.01.76 


wzmacnmacza 


PRE OWEN OC OAZA LBA 


zaciski pa listwie tnicjałora H 


Iężyczek 


dwaga! 


1. Widok od strony elementów „EL 
2.Potączeną rarę pizeryoa NĄ wobótać p aGE TDYd ĄxQ A 


| 
ć MŁT 330k 0,26W 
MŁT AŻIEN 0,5W 
MŁT 39k 0,25W 
4 kSŁ 8,26W 


Hidok od słony wyprowadzeń 


_|M+ŁT 2204, AW 
: KET_B2OK [0,25] 


Easkia ranzystof BPYyP 22 

Dieda Zertera "| BZ4D1 , 
4% | Diodła D0G68 " 

j Ra wŚ Tran 2ysłoć BC 107A [B 

|. | 8Cc107Ą (8) 


- 


BE257 
Otrzymują Zastępuje 4 
A Symbol | Dafa * 
L Wykonał PAK] | Sprawia aa 5 sznował | Zaiwierdził Nr,erchiw. 


REERENZ PRZECI 


. 
| eat wacww O | 


ZAKŁADY 


WARSZAWA 


, | Epoka LEZA PC AMEN 


| 
| 
i 
I 


Pw 


pz W CO ZREARWC YZ WE 


| Y i INFORMACJA TECHNICZN 
z | 
| Schemat montaz ovy płytke 


URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH mzmacna cza 


Sym „bol 


a zd 
Ą ża == 
j * ć 
4 
Ą 
8 i 
(Waga. 
| osi 4. Widok od strony elementów 
B 2, Połączenie Uarą Pizenyiwa ną wykonać przeaodem TDYa Ąx 
| 
| Oznaczeni tran zy storow 


 Szyczełę 


Hrdok od słony wyprowadzeń 


| Z O ZZ TEZ W WC 


Otrzymują 


0 znaczen 


e| Nawa elementu 


Mał 


MT 330k0 0,26N 


ci 


E1302- -90 7 19 0/2 | 


Str. 
3/4 


EEEE ZEE ZZOZ TC Z A ZAK OKE TOW RT RZOZAOOZZW RZESZA ea 


MŁT A2ie2_ÓS 0,5W 


pianalkierao | 5 O0RAÓB ——— I MET 


——_ 


Polona czysto A 


: | Zatwierdził 


MET 39 kśt „ Óż Ż5w 


PER eidił NtT 3,9K8_; r 30wR AW 
IMŁT. 782041, 1h 

STWA s [KET K-EODZYBOEJH 

|BPYBIE ć 

Droda Zertera BZ41D1 . 

|.D0668 

BC407A (8) __ 


4 le$t Ó, 96W 


BF 257. i 
| Zestępie | 
Symbol ; Data | 
Nr_arcbiw. | 


impulsakora lez ski c folo-|F1302- gdy|e? A 
2ui aułubnakycznyh 77 = 
m NĄ , 


EŃ, DŹWIGĆ mecza 
WARSZAWA komó rku 


| | 9zna RE NEziE a A, 
OpomniK |M27330. MET 330K58 


Ołrzymoja 


| Wykonet  - „ TRfidrawók: | * ULE W] Zowadć 


NICZNA” 
| Symbol dj 


|Barzazj" 


DZEŃ DŹWIGOWYCH I f k AŻ ch ś, A 


ZWI. auki wy 


(WARSZAWA |. - _komó rka 


oznaczenie 


' Nazwą A 


| Opomi. 


EWA" 
70 
(17 

Kowal: BE 


_Opornik.. SU 


Fołe Era nzysho. 


A Sra bel 4 


4 * pr: w, 


Brak włatnia miadę BMPHA taki aw jak dadyenk ZI 


|Btytka: zelemeniam wzm, 


„ZRĘMB” SĘ. 


ZARŁADY PRZ. w. EŃ 
; „ BZWIG OWYCH. * 


Smonał alekineżny 


mo yk 12.02.16 |: 
"drzwi BOONE B_. R 


a Ukta d na. a ranaysterah kkzemonjeh 


| 


= 


4 


KL GK A ĄSY ż, sa GRĄ Uw GAWOCA Ryt WAŁA A pda A 
4 
8 
kia 
* 
i 
pó 
l 
posz | 
Ł 


sę 


i 


x de KSS Wo 4 REJ ay ya żę 
z wr OP rot wt 4 
KOBRA R: 6 wę RZWENĄ YNA BR 
(Rod ORAN AZ. AC iż) ai 


REskieć zAIRAPZ BRTAŁ 


- Dioda Żenefa. c 


MŁT220Ń 4 44 
> MŁTBDK IWO 
| MET Ile: ZA i | 
',3 | MeT49k 0,26. „01 
LM (2% 06W © 


3 
 ZRĘMB © 


DŹZWIEDWYCA 
dis cą SA 


Ę ś > ans” | Schemaż elekt! ryczny 1302 zal 


A 


wzmacniacza fotokom rk | weak: 
4142-01 KO |. 0362 


-Uktad na iranzgstorach krzemonych- 


RE: |] 634602016 -2 


Boa ru: |gcioza 
Boa” > ; sę ANR MA -D0658__ 
„Dioda za RE NAA dad " BZH01. =. 
RER ET B20ŁA. DELIB a 
| meT 220 44 
EXPRLEB 
MET IL 0,250" 
MtT T 39k. "02BY 
MŁ 12k 0% 42% 00W 


MT 39040 ze 
: 22. 


- Schemat at ektr 3 
 óbaneślii: PPT3. 


L 


Nr 


Nazwa ; j lub nr rysunku 


; 5 : A 
Kanaehsaiój: MKŚE - 018. 0. 0. PY 100% | AT-T4/t MKSE-0148 


u. 068mf/100%_ iamicE Sam 
Dioda BAP 795 q- o. 57 


Dioda a BYP- 401-100 100 ZZ. 54 


Rezystor  MŁT 33. 3x AM. sh ZEŃ 8W-7 a 3281 - 36 
Rezystor  MtT 68052. 4W, 3% SANAL EDZIC WTA. 
Rezysto" Ml 220.0.05W5% | - 
Rezystor Mel 420. xd. 05w 5% 
Tranzystor BC 21 | qrwamonienowa fi 
Kondensator 0.2/E 100uF Ż2SK 2 
Przekożnik elektromag. RM-2 42V 
Tronsjormator 


$ 


Slojojajojmiziwinia 


CS 
= 


|S 


| | |» URZĄDZEŃ i Śchenącił siakkóecahy IE 1802 - 012 


CI przekaznika PPT3 z 05, 1918, eż i 


EEN 


| |Datba |-he/, | JEM 
| pó PR o ca żre ele Zogd4" 
GŁÓ | z, Ke cd ZAP |7aa/£leben £ : WONERIE WRONG, EE, 
nP RAI 2 ALORA CM A ada DOO ZDOTŻOMIE, | 
| So Mao iti RY 
| ł 
i | 
| | 
| | 
| | 
| 
| 7 
p 1] | 
: | 
j 
ł 
ł 


00a opcjom yy ywo 


i 
j 
i 
| 


Kondensator - MKŚE - 018, 9.22 af [400V > 
> __ 068ur/100v 


1 | Dioda BAP 785 EA 


T> 72 /CEMI 4 


Dioda _ BYP-40-100_ T-TZICEMIA 34 = 


Rezystor MET 3,3 kŚ2 , 4KW, 5% E 6 


«5% ____ | 8N-TO/s28$*3 
jystor _ MeT 6808, „dw, 5% RT 7 


MET MET 220 $ M ,05W wów 


M 120 kR,Q5W5L 


zizi s 


męona 7 |W7-73/CEMI/B - ME 


* ZREMB” I A ae fe, 
ZAKŁADY URZĄDZEŃ | Śchemat elektryczny | 
DZWICOWYCH | 3 
O przekaznika PPI Ż 


32] -Qalba EZ > Wika 23 
Spra*. ? Ksp JARE 2% * |7oqltleben Ę e my 


Nr | Sz) Nazwa Ś Typ lb nr rysunku 


WT- 14/4 MKSE > 018 


: Kondensator MKŚE -018, O 22mF/400V. 


x |8 


= "5 068uf(190V A 
/8 Dioda BAP 733 orz 
Ą oioda  BYP-"0f- LIESMOCTE (P> T2ICEMI 54% 
[i f Rezystor  M27 3.3k8 44) 8% 8y- 70/3284" > > 
A a |muci WESA e paca ZEW 
Rezystor _MŁT 220 5 DOW ŚM c 


4 
Rezystor MeT 120 kd. O5W 5% 


[= 
=] 
NY 
5 
m 
4 
paą 
GS 
© 
sł 


FCE 


| 


4 wamsocwoniowa V/ 


Kondensator 0.2]E_ 100 uF/25Y 
Przekażnik elekiromag. RM-2 12V 


o 


A Ata ; Ę E | 


Rzerysonano zzadie zwciąłor LIBERE 


Dotabliczki 

* ZACISKOWE 
pe 8 kabrie 
Do wzmocnią 
folbkomórki 
Adrzni i 


trak] Zmiany _ |bapepoata 


8 o. _. | Schemat instalacji 


automatycznych 


Do tabliczki 
zaciskowej 
na kabinie 


„ Do wzmacnaf 5 


cza folokomoriś ___ 
drznńi Aj A 


* K2521-002 
K2521-014 


a zę Schemat instalacji E1303-001 
pźwcowyćH — | elektrycznej drzmi % 


Poz ZO GLASSE — 
Bp: rarch. TZ6Ż/ 


Do tabliczki 
zaciskowej 
na kabinie 


2D6 wzmacnia( 31 


cza okomónią 
arz. U 


| K2521-002 
K2521-014 


MAGNESY e 


>, mami o. Roe moza: "Rnoii 
> | o mase - igehemat deo: ooki, E1305 002 
WA e a ZR | zowyj rczdzielNICY._mizronyci 
I orezynska, |> <$ gdźniqonej. same 4 
| bez- jTodlleben |. oaE 


_ zekopionana die z ora: 0 


Ą 


4 » > 004mm: 
p + 
pod 


ROWE GW EE I YEAR EPRETKAMZEW wadach 
» 


Um | 
„Uwaga: Przy. PS slycznika:: NH0-100-— fe 


zamrąst SIYKÓŃ 3- Ą e: słyk; 3032 — 
z. r : > [Rzy - 
Nazwa | Typ lub Nr. rysunku | Rę | 


I 


| Wyłącznik © głónn ŁR zza 


ł |oęeżnk ta niony imo<0f 00) iłop sier. łer_20V-|_3 
hyłącznik osnieflema | Skrzynko MIO 


Be zeza glóryne__. CARE w zulezn ot! NYb 53  3ż3b 
| 53 374 


37 


t 


_ | Shemal ideonornentu E1305-002 

0 2 20WU Prosi cć |sszażjd 
= JERzyck 1, „;„dźmigonej 2 |. ma Ji 
: -Todlleben RZ SF. c RAR O ABERÓR 


Pie IONANO Zi Że zorąraterm 


Uwaga: i 
„ZAGÓ: Przy, zastosonaniu słyczniką NM0-100 
zamrąsi słyków 1344 łączyć słyki 30-32 


220 ali Myłącznk głów » 


|" M tącznk osmeflemo |Skrzynka Np 10 | 
CEER ROEE PTONIEGM 
 KZJEB Bezpiecznik asmetlenia_Bi - Nisk Ż : 
292 EB słyczniko_| Bi - Wtsk 


- $chemał ideono-nonta- E1305-002 | 


| 1 Zowy CORE GS PI 
kaczy, „.plłWIgOWEJ ||. 0 hca = Bi 
ZIE i as gł | je, 


Fzekoponano z AR zorąmutem. 


Uwaga: 
ZWZ Przy, zaslosonaniu słyczniką RE a. 
zamrąst słykón 1344 tączyc słyki 30 


Fozycja 
SP a A śĄ e | zion 


220 EB Wytącznik główn , 
24 | 1 | Sh cznik liniom 


|28t::3 3 _ | Bezpieczniki 


Bezpiecznik osmetlenia 
214 ko | 


core - pea M 


«p ami data 
rozązi nic 
>, |dźniigowej Ę 


ZA 2 
rk A. POMIRNENENE ZOO TEE ARONA | at 
TĄD - 3 F y 


l 


JŚ 


= 
Ę 
| 5 
|-2 
> 
| 
| 
Hi] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
L. 


—— 


wagą: 


za. Sony ie przenodem DY750 10mm? 
ąciski uzomone pocsatone wermojiz rozda 1elnm 
> LEE ŚLE zaa zenoden) lu goli 4 4mm Padwa: = 


DY50 (Sm? 
Dłą WE WOREK EG ,H, I mę aa Wyre = 


polączeno = opacjiu ozn. Al Zacisk 3: 32 z oparale 2 


kaw" 


eh AA AR da A A OWA RZA ZAEJA . RE EOT Po w 


L c katy ORBEB > + 2.3 zako UAE sm, ZAS W - PPTGDZ zwie zr zj 
+ z 
: | * z 


— s dalo 7 JENSTKÓO RE AR — mon zuóyći fak = <PpofypzyrZJĘ | pę” --4 
||| czata o  |Schemał ideowo-monła- E1305-002 
BADAKCZO ROZWOJOWY ami rozdzielnicy p 2 el 


SZ sr > 8 
SU. 


> SZAWA | kz 
| | jemlo dg mgow 7 pzzTasa i 


| 
i 


m) owzamA A ZEDZO WAĆ 0 RIEODEA 0 AAETEN K r KRÓW szk o EC NOO r M PJ 


Przekopionano_zgodnie_z_orqinatem 


Uwa a: 


1. Obnód siłowy łączyc. przenodem DYT50. 10 mmm? Ę 


"2. Zaciski uztomowe Umieszczone wem, ozdzielnt 
kozi przenyden lu gołym OEAŚRIA śe: R 


3. Fozosłate dąc a PONOC och: 2 ta 
a Dłą rejkonbi fozdzielnnj 22 H, 5" kk RRC? /5mm a: RZE 
połączenia z oparalu pzń. 221 zoeisk 30,32 z eporalem 20 : 


m =Ez| —_ PE > SS= ki 
«c= |Todłleben__ A |Zot ZIE p. a WR eni w kA nnn 


„phi MAE CA. 


Przekopiowano SE z orqinatem 


RI 


L 


rap 8 


1177 ——————— 
; da 


E 
| ożane aa 


T 
| 
18 
| 
| RDC, 


SE” 


> słowy łączyć. przenodem DY50 10mm 
a UZIOMOWE UMIESZCZONE WennQjlrZ rozdzielmcy 

łe pałączę (Lg AM 4mmć tynonanym. a: 

na nocdiem AR, j5mm* KE 8 

Dłą ze a zielnicy EG, H, FG,4,5 pie WYKONYWA ET 

AE. z aparalu ozń, ZA zprisk 30,32 Z kaca 20 | | 


FW R= 


REZ 


e 


„ZREMB” 


ZAKŁADY URZĄDZEŃ 
DŻWIGOWYCH 


Xr arch. 2IO49__ 


Spraw. Kin 


bo |Aparać wał 
| Zacisk |Przekod zał Zacisk |przewod| tub 
zacisk zacisk | 


LR rt 2 RE 


ż ark | 
| 27% | 
-- Listwa zerująca | Zaciski VRZ5ma JRZYŁEA cję 

3) 00-401240 | Ej 75 


lej: 
A 


00-50 |250 | 
RAPIE 
0080 |:80 | 


00-100 iz 100_| 


nia DCI 28 A EMMA 703 [266 [2] 
40 ja | żre %2]75. U 03 iż: 


175 
jc” T+00 | ń 


© 
O 


100-140 | 
jzz_Eji06. RYZZE 1481 15] 
140 27 EEZZBRE) | KA l 2dż__|5| 
H + h WCEZAEI NZ | z 
| Uwaga : Pia ZIE n74|, 1407 eg5— 431 


Zac! iske 74 — 78 
Tączyć wą. EROGO 


i |] 


j2 AJ 
—|286:4 [A | 


a] 
— lgofu | 
112862 zorujsjcE | Inco sza 


pa 


14 PZDBEJ L56 
te” 296% | LODida = 


Tal 5012447 aaa 183 a> 22 | 
ER akNRZ5n=|57 e zy BG Z PU 
1319 [9% |232]7] 58__|211 03, ' -j 38a] 
a 76m 41158 kóz RE 
pz5| r8 1zs2 j81 i 222 2) |>BE 
ja "leaf: WACIEZE Z -86_.|203:4 
53 [2863 
—|2E]86 ee ea” 
—|-———8 


wen dla dłoń aw. . s | A 
£ przecie mi poje iowgm!, | IPA ja | IEZE „Kot. Us 
; m e tria | 1103 


Obowiązuje da ną 
BAC CA ia z aporn: karm PAMOWĄNMNA 


_[7 JĘZZBR [267 15 


p pom 


EZ 06 a BP adżwigów 
== 26 1oporni mi hamowaria 


Biecz 


| Gaz 


Ea: ala dźwi smi 
bez worda phamowanią 


6% —A—— 


+89 
ft 
Elo SE Pai SR 


L19q RZEB z 2121 - He? gasi (Ś: 
EE 1420 2 OPAL zi Ę 

| = 123 8 
GRECKA NS -E 


| 70-00 | z00 


zj | ZZA 


2; | Lu]. 53 
_BOBI-ZARNB 2.51/6/T5. 'm+1000+3 


IC4 
ŻestaNie nie ZACISKÓW E- 1401! 048 | 


„ZREMB” |- 
| | ZAKŁADY URZĄDZEŃ jem te 7 Bata |, 
"DZWIGOWYCH. | | Łabli icy r CZŁ kowej 


WARSZAWA 


zinifskowanij V=4m/s 80 jn 


DAF 

sa 
Zacisk ER Ę IUŻ A 
wisśówi.4 


e 02 Zacisk E snod| 


[ft] i.24_leofv | 


131 8róńza 


|] 1452 B= r a ; 1 
521621138 | 


m 15 


=. 12740 SST 453 28 MIW PoS EAN I BJ 
sł 4, EB czamić1 Bim AIZ5WIA z 00 > 


hai ZZ 140) 140, 
E 
aiÓ ROOCIE i 


! £7 z CZ 3 
-—L|251 | > aa 1455 _ zo | zai 14 0- OE MD: Sde 
EE da Holyta uż [283 | z, 02 E 
=RH 13 


[e 2135 | ZM: 
ps 

fo Za 126417 
1377 8 182 


Plaga TBI 1461. 


3 
WEZ EE 


H 
p= mdb 
i 


pri sk AŁOY Z a] 


A 15188 
EEB Kim RY s 
kai TĄ | STYA Tanie A 


epok = H 
EJ AYTEZ. e NEO 50 ł 
Ss 4 |schemoi och Seni JO zamiEŚ 3 L- 


sen ES 


| | l a i" | 
5 | ke 1 


i 
+ 30-00): ls001 1 aż SD BEA RAE i 


Uwaga: Dia dźwigów 


PSK e E = |1465._ 263. —E YM 
Ea - 50 1150. CEJ a BA 057 : doo 


w tablicy pa 


E 151 ZE osa pogania! i 466. = az a| 


= 467 = 
BĘ 4687 ZZA EZ 


pu ae ie 09 -* 469 2143 © 


ża ; 

pażępn mi 

>250+E 

i ee 74 > 
ga: 0! dź n?4.- 
, Bla p. ? 

ć „25 GT 

; "skażona W 


ł 
i 


fe] 


wazod wódhnć 


e] 


$, Pe. 
a Mao) z 


ś 
z m i 
b ł 


R 


ji 
HE q 


ZEN WEW MAZ H SGENĄ a 


SZA 


i 
U 


łą 


komdacH) Ar MEZA ny |_|] Posru | Date REMB” R . 3 JĄ gi Be R! 
| | pos aron |Zez 5Stai WSFYD ZACiSKUŚY E 1401-( 048 | 
| | | LL"EEM" |ładlicg słycznikowej | |nziogztz. PJ | 
l - | 


alkr) a V=1m/s = AOR 
ny) EE ż | Ze y ug A 


(9% RE: 
ŚWSRa 
rg wd Pa 


H 


ADO 
Zatrsk a SAO | tu | Zacisk |Pzebć zdj | „duż 
1 


jaj zaciski | ZOcisk | wj zogsk | | 
j Łe aa | Ema maj ZEREZTRACAJ 16 SJSaża Ę 
San Jkarez ża 01 1450 1 apa 
3) i —-451 CRATZE ŻA zm Ea 
EJ ' | RoETod 
EJ iSSE +, era M(S9|--| 
R > E 52501 — > TG EB AE -4 
EJ [61135 | | 2277 2002 Ra OR. 11,531 453. ZE | 15045 | TRZ 
> a]. ROC: | a R 


| 
| g I | —J 
EE e: R 0 | SBB 14341 454 ze: 2] i 4 01 | MOŻZ06 | | 


L-H137 1BT_| ER: MAO | 2140 _ | A 
BAYET ai JEOSES =jęj25] | 251 = 4653 kas" Z%0 EZEME 140- 440-140; |zf40_ 7 


j LEM30 1 e p 8 — z — FEE: 7: SIR 
Es 41 wizreaz 252 AJ 145 —[1456, JS SSECHZEE 


! 


PASY KWEDZÓRÓM 2 28 — 8 WOŻCZAJ, Ain 


GI142 442 Se H8— EEN BE spal 4 m 6 
FARO ROLA ZADZTRZCI | r adRzEsc h ji i | Ge: M 58 44: 
313 OE HBE 0 201 js EA M50 EE 

Die kiala 1 —G=L rż asa o 


uje Żylko Jeże M ZR ARSCJ 006-1 8.- 
L = maine Seni ROR 1503 - = JAG Led. Ja] 157] jst e KAŻE p” 
i emi e - żer wał i R SSPARAZ | AE 


EBENA o ERCUB 


EE BO... US5%0|206|-| ł Bad RÓŻ NERSECZ | i 
z14 450 490,0] 1883 
| 1951 | ŚSIE z | p ,55- 465_| E ; 


151 161 71263 aa sz | — | EK6G sę: 


Uwaga: Dla. dźwigów 
n?f zaciski 
grupy umieszczać 


w tablicy śóbniki 


z KEEEENNĄ EBĘ 
(466. OŚ 


wi 


: Dla dźwigów z piętwwsiaj. 

z mari gloęam 4695 zt 
Zaceki POETĄ 250+t ? 
tącyć wą. E 4O|-047 gy. 


gą: Dla yyy ów Nn?4 


| SGBATE 
BE Umagaf zazejcza zał 


bez 


JL ŚNISZ ŻOR DA REMB" 7 = ź E E14 1401- -048_ 
| pF >| | lac jo URZĄDZEŃ Że5 SLGA jenie „zacisk (ÓW. RE WO ZE 
| | > | Pte" |dabliey  afyszatkewu azdr|2.4. 
ł | : zunifikowany Vsfm/s A 
| | feat [fodtlebe 


Aparat 
Przewod Fan 


poza dia. Za | Obowiazu azajć c cia Rysy 
Ś wła wks EE z piętrońskazywacza in! 
i 


|| Zacisk przen 


pOOopET a R 


Obonjązuje = Qznigóu.| Obowiązuje dla 
! gongam! elektron: 'ezny m. e arzh ami. RE dźwigów szpitalnych , 


032 032 > | żk ERZE] | : 
033 033 4507 450 | 2:04 e] 67 | > —— | 


= 


|- SEIRBUZZZŹ RZA 


6 1a|0 3 a L 5 Ę. BBE | > a 
osi. |z| = ri3 m - 


5 | 9] Oo] 3] en] Gn ES twin ; 


|035_ 134 

056 |336 | 
E j 03075 | 1245. 132 453 | PTARZT B RE BRA 
RYSZAE T | 1454 1534 | A 3 Rp obOOROC ZE: 
j iż | 5ObĄ. z MSZYSLĄ 6,3] + di Ażk: | ah 454 F7-- Bo u04 - * | 1 


H 
i 


w Me 32 am |4as "Hs jaca 


[88 | dalaaak 


-$ — „m + Wea FO | 
Ai GB6 13861 0|_459 | 404:2A |Ć | 
AAS MEL ZABMECRU 
RSA 437 1358 | |ppy 9| 461. | 2434 101 
ESTE | 464 5-3] 

s Mąż DAR L 
RE | 1438 Ez | 0463 | (2:0 Qi 
EL] 3g 488 586 463 463. = 


i ł 


SSE OSA paz B 
EU mlm 


© Seas 
ko3 EŻ [s86_ | SDZasa | 
a 475 > 

| |ggtta 


AO a jes kaj 
[1 


m | 


BA 
B" 
H p 
© 
EH 
A 
W 


3 


TCA OUnaga: <aciski dod 
449 A e  PIZELOLONYĆ j 
[251 | Ee umieszczonych odrębnej 


ZMR |_| grupieqznaczone„A” 
| | imym |kabtem. 
A) 


o 
3 
t 

8 
4 
w 


| Tam tasm» |ZeStawienie. ZACISKÓW EE. af 


| 
ł 
| | DŹWIGOWYCH tablicy słycznikowej pot ż SER 


WARSZAWA c A z 
|| pagan Wa M 


j Spraw. 2 i A! ł zatw POREZA | 


i A GSEZYRĘ EZR 


siĘ Aparat | _ | Aparaż : SĄ ZOWIE GÓ 
| Ą |zaca Zacisk rena „ub | | Zacisk aaa 7 koci „| | waże aj > | A |] zacisk 3 a 
ł 2% SR 3 ; dzi EJ] i ł 
ż FE WERE pomoce. złą dzeugh.. Obowiązuje dla | 
3 54 5 / genga mi 5 od przelote kę Sz dźwigów eony 
E 0 IŻ A] | 
|5 7|03 | | 
6 033 ZH E | 450.1_2:04 | 4! | 
7 033 E 4500 =] R = rj 
2 > ERZE 1034 _ | 336 E "St WOBE SE 
| | ć MA I034- — 451 opaGŁ paca j2) BRAM. 
SE śsd 1035]: 137 dE 0| 452 |241:0A_|31 EA 
DE SME | 10357 035 |245__|34 452 | > | BSG SS 
ERIE ACER 1056 36_|386 rą 0) 453 EZ SĄ Bi e: Ą > TA 
SEL 9) Fołaczy opla SBz| 030 jo36| Ą248" 782] 453 _ Enea ER ZB 
raj | Sobś ż AŚZ 14311 427" 1336 ED. Ł454 A dk | 2: AZER 404 M JRE A RREŚ A 
DE] wada | 1. JEREJE +=] 


sa RADE RER | 143273 21432. zg 455 3 D) 455 IPZPOSEJ A] U02 p -|— 3 
AE i sk oub 5 1538 | Ą+- 0456 | (2834 | 
Be > Ha D3 [960% leza 
sea! jĄ Ice BJ | 
a RHeg4 | | 


29 2] 4354 PEZBEŻMMI 14587) 1458 |: z lat SA |2) 

Łój BST 2) kg RE pas A 
b o] 436 --|4597 22 kama] L| 
Z. RZswac: 71 pzoj PR ERIS RE 2 a 
Z 49748 155 Hfyóy aja] | 
b Tolo za IKCZEGEE PFRZSYW PZZBE ta EMRE 
BE | Dimacsan.- Jampssia | aRuruk 
130] 20BREJ | j455.|588_ || ae] DE BAR R 
BH oo| 44391" = „ANPEWACZK, | RARRSNIE 
EB | 01445 T5że | > ©|_468 | 212 Ad |RZRRCAES 
m |od | L-eREPRU|| |ERIGRRE 
Ed PZEAEMIA zpL i” [23 ao o 3 
Ba |> Ba] —|-| 469 A w >| 
EF | DZ 386 | O! 474 = | | ah 
A EH" PE-H w Ze. mamcia 
38] : EBESKIZEWE 443 |596_ | 4 ż.) | | 
50 RR 43 —4K A | 


| 


AREK 475 ima BRSSA 
Hist, 4487 ETS pyzy SESE | BR 


ŁkOrve do arzNi PrzElQLONYĆ 


|_lum Wa KA 
a [LL] grupieqznaczone 
L] ń 


R 


jpmogae Hua data m pana l 


n 
LE 
siał 


m 
6 


BR ri 


mapa 


| 


HI 


SAB 
RP 
— 
I 
CH 
G 
SĘ 
5 


pw 


nIn 
Ga 


|rok once 


tn 
= 


Gy 


1601 -048 


[E%0-048 


BE | TA ag 


CE ZN 


Zmian f Podyór | Data - z i 
AE i akmy wwozs |zestawienie zacisków a | 
| DŹWIGOWYCH tablicy sł lycznikowej . zg 33 75 FBTM] 
| A | A Dal „Aa. ką żUnĄ amar. ZĘ fm" ERERZZE RE 

Spraw. | KN | gr zatn. odkieb€ > OPS. 


4 
L | | EB PoE|| Rik i |pazna SE 14 
a se /sk jiki A 2 | Zacisk . rze Hod sd | zac | zad |- | 
Zaciski Telefonrczne —- 
eela gaaijów nz4. — dowi 
Ę Jżwi pRoREW Dźwig n- 7 wia SSI a z 
rel. mymosno kessanoma Aszimuzm 
[7] EE > 1 74-71 i. ech iz ie | 
BE I ACY/| aa PORE 
LO] Zi [245 74 —|25 a | EZABYZZ IJ] 
SĄ: 


M 
+ 


alETafalalaln 
|-FEEEEEERE 


ak aż ASS 1119 1 LEK t 
rr 74-% |:74 76-74 lz 74 i. | (74-74 nEB | 
[6 74 IEEE ph 1237 i 74 jm l2zz ai]4 |a.]277 (2) 
źł i 


: 78 1277 413 78 


174-7. |271 Rz, PORZ: ji 
jen "M |z14__ Hf ZZ EZEZA AM | 274 | PSE 
| Fz] 
Cz M iz71 L74- ZREKZEB | 
4 * 
CR Rz" 174 m=-34 | Fido wj | ZE h 


4 IZPPMA 77. 14  szecoii 


i 
i | 


1 74-74 | 


74 
EB 74-74 I 


ŻC%_|z -74 ZZO FSZZMIA L74-74 2674 |27%4_ | 
74 4124-74 klad L-| 
NĄ - ZZBA jzTkalodio fl 

735 75] | ZE 1275-75 27 WLYR? R 
J254 |227 15) 79 HE — IE22a E|75 
1 | | 4 i ż3 


| ZRZEMLIA A AA 43 SPR BDC I > 
J Z |? 4 ł 
ESA seat 15 (R AE 2] 


ej SOA ORRELA 
p" 
ł 
| 


> 24 że dd IL. U 


|. 
174- 4-76, | 274 A | 
|a4- -74 3 Paa ddr 
A „Jez ai 3 
o cz i] 


T5dodźej n | 


25: a MBaodżw. Ji j 
WZ) zaE 17 1245 Tw 
|6 28 jaja | 128 R | 


A 9 E-bo ż: |. 
| 277 —B178 78 R 


© 
> .ZREMB” | ż 


R ELA WAN: cisków 1401-048 | 

ZAKŁADY URZĄDZEŃ zestau!enie NIEBA KEEJDEEWJĄ 

pancowyci |łablicy slycznikowej [29 Z5 | ca a. 
Aa /bĄ ZY MŁ ikowa nej V= fm/5 Nr arch 


ar 


| | Zacisk 

PT. 
Zaciski Telefoniczne > 
ala dźwigów POZIE 


a EG 

(-4_1z71_ 1 | a -J 

MoIE7Z 6 | ZŁA KACA A 
1275 1-2] 7 | |: Pr] 11 

[74 1245 >| PA PZ45UĄG)| 


zz a 


174-741. iz7 | j (74-74 | 54 | | | RA a KATA 7 

H ZE CZE W WRA | t E i ( 
174-741 p4 147. | J / ) Aa (AA © ZSR ś 

j | | | I y | | 


ł i 
i ! | $ R A EEEE © ł 
|Zfiz71 | pac: i 71 / E : 
| [74-71 |z7fdodh l; 71 7 33 zy 
13 BO zEżka ? wina EE" ARRAS GE APE 
117) [74-74 |274_ |_| KAJ MW LĄ R | ec 
| |277 41/4. [._ lżzż lae| 74 417% 1277 1. 
EL SIE R] ! h | 
: | La | Paa ER WOE | 
PAK CRSTAÓO ZHU WTZ TE |746-74 4574 4_| ADA ZATO) 

174 74 !z74 ł j 74-74 SZMA ++ MSZ RÓROKC STR R BYE: | 
(4% _kdaeii| TA |e% kdodw i | 74 45074 jehdodtm in] 4 MZK |zTaadain-Ą 

ł i jas | : 


| Zd! 
£. R 24 ł zęa | 
04 LL | 174-746 |z74 dloditw. h-. RRÓREA 4 


„A 


4£ 
101 


JES] 


SZJSEYHA WERSRP=| 
i 75-759 |2 TE 


1540 


b—-eshm=|lx als 
75 jeTebówana|]) fo kBźczia 
Ą 


| 
05-75 b 5dbażw lil | 116-15 | 75dó dźun- "az z 
SK ) |245 w] | 7 [22] |76 |].24 
-26 28 PODA RZAE SE 76 „26 200 76 ——H2—: 
K ł | | + A= ZM ICM | 1_4 | SZeżeź 
m | | z) | | aj SĄ | | Ś 
Ee stop = wj AŚ ASK A MOJRBGWĄ ZSEE | 


ŁEB IST TASLFA(ZZAMIEJCYWAKEBAK ZEBCI 
5 7 r 78 128 78 ? ZZA 
p f ] 


! 1 


EA | —————— ż --— 


08 VPZATA 2 wacę SĘ, 
223] 78 7 — | i 
| 


| | 


Ą | 


| ETZ 


IE _|201: U |b_ zdoo | |ŻorU IE: 13|4070__ ca ZAB ED 1404:7_ (2) 484 14. 
|| wel2 j4g7.0 je] w sj 1d NC RADE 3 
= ZAGR "le EPEE RC | x SE 1d 
e aejz]| >>> wig. POZYST CA c W RIRABAN 1x 
"2082 _ | M251afj267 [1] -—_ low ażj2466_| |zorl_żt) 


4 Pujej sei EOQf--| —— | RE 
4_ OENŻICIE EZETA H_ ja ;Eff0__| 
Ad : :HP | 14) i 


jetem | gsmó RACE 
= IEM06-Q2. 
4 1 | 45" = c 
8 SARE ZE 1264 ZAPZ ś0) 


53 mm m. di m 
E * Me. ||. sobematach 481 
RZE j ł 


a, ię CR Ki A PO OO EE KTO R EO AA PONAD OE PALĄ 4 AŚ A Ao EE PCE 20 


ZREWE | fANTLA POŁĄCZEŃ EIO 0481 
| pa "kB „2ADZES able słyczni kowej byo 


DZW IGOWYĆ [Ę! SO NZ zo "BR 
70. 7821 
aaa Walmis | 3 


Ą mna DN DAD O AJ 


(Emma bdteben |ezżz R | a 


kam" 1515 ZBTEzgow Gie - >. 
|. Bi eg n RET: CZOP hona a, m Strona 1 zi m Starej dh Strona 2 mr 


* |Minusi-J mm* |Mipvsti mf |PIySie: mot | I5 


AŻ s DR 
RER raze msERE W PRA RZUT EZR Job 54 BREE 
481:R 2 RZARTSĄ CĄZAŁI A |z86** PEDAZYŁ O) de 24545 > |274Ż. FA 


srody wi 3 


m ma ah 
p 


OT 


żu_ jal2tro 


z ap 
—UP |diaog:2 |) 


Biz |:40_| lzeyz i2| 
FSIEZYPSBC BERZE. 2) 


bo zy 


2  |metączyt |485__ |2 
z. e | JRE ad >. 


senLE OO cć 


cza) PAPZZ: 


: caó zo IBRZNEŚ OR Łaczyt r2OŻŹ 44. z107_ 


|—— | dkow! |429_ |2j430_ 


— | 3 ; 

i SZ GRE tO_|3 243_ | = | 
E-O52|A[202 żi232 156 

oz mz] — | lz | RESD 
- RA > = 
a 1487 


Be BD Jago |5|467_ la 
>Ż60| | -— *N_|]5 


ZL RDRUE SAD | że RAB 


Z00 EW: si 
. E zg SEA JE Rua 


© 


x 
20 OTO LO O IKE O a O a A 


BEM | TABELA POŁĄCZEK "Ei401 048 

ZAKLADY URZĄDZEŃ | p: ZĘ: 

RE | a. stycznik owej SE SC 
WALSZZWA 


zunifikowanej _Ve Pele 09. 266] 


i | leatw_ | Jpdtleben | 72242 AGES a DRAŻ 
iegon 78 5; nń uł ZB|Bzy, em PJERPA Ki: ŚJ ę 5 
> Ba ABGKSAR mm EDAŃ mnt| Strom 4.ę moSora 4 mm! gi Strona maj Strona 1 toń 5: irena Żyj 
— Mista pm Mays mm Plusće) mni O poem 


„REN ME mna AA w 
ł+-4 


| SARA SA i] 
149" R 2 AE SES TIA i Ilzgz_| IZ 8 
|2os:v |23| 264 |3|407U U_ś|4ofh 134] GOLE 
"123 > 


SALA o 
—MBIZYSZCF2 


EACIFZAJ *]z|288 | 


| 2% i BULE yoru 14 42) 
3 _ SFr] js 


KK | a żor:U FA 


SE _ Wfajz454 | 
5 ARIEL E NP PaR= ZZAER | 


RASĘ 
> *Rączyt 20Ż5Ź A. z 107. je SB. 2435. 
a 2 tylko_n|. — l4żg _|2]430_ 15]2%8_ |2 252 
= kac 2E> schemałąch. 

pi serii E1Ob(-.| 


ZEE: Hola Zmo  6i2m0 |3|243 
_:HP 4! 4.0.5 | "1282 E 23 
E 


| 7 4CA: AA | 
412832 |212467 
3. a 


| 
MDR E 


m rów 
r ” 
l ł 
CZOLE ZAPEW TAE CE A 


j 
| 


ią 
| 


|| 
| 


5 


6 


ZREM B” ZE TABELA 2 (£4401 - -048. j 
| pz, 1001 ssa | TODUCH stycznikowej” | — a, iż 
zunifikowanej V=f0%5 [dg 76: Ok 


az ||| 
odka RAK, 338 
> RETAŻR, zę TE SES 
ma 2 [mt ać tocać Ee Steen że fi Stronado|m | Stronadb || 
Ria | tozużdj schemotdi. —iłaczyć dla shet p 
- pana maa -|bez ODOŁÓUKÓW 
: MOWA NIC, zał 


2 R > 


) | 


E4006-6018 


-023 
:426 


E1006-027] 
E 


me oteta paacj w |E4401-088 
SGM | tablicy "stycznikowej FREE 
WALSZAWA zunifikowanej V= (TYS (8 76]. 7 


Z ONGĆ a O AJ, 
| ł 


js 
REC AAA S JĄ [ EZR 0.5) 125] e, 6] SIEPRSPH CR 
SM RE onać jem dlroz mni  Shonażale-|Stronadbl A 
po SE: | |żaczyć. ała schemalów._-- jedzycai a schem 
- ego tęnanana bez oporników -| 
i RORY | 


t 


i 
i 
| 
| 


JĄ ————-—— ZAM. 


22 be) 207 
ZÓRĘSZ. REX s 


E4D06- 18 


AB —0—— 0 $- 


=P HERE sza z SBE a: i 


D 
3 


ź 
e 


„ZBEMB” | 5 TARELA POŁĄCZEN 
ZAKLADY URZĄDZEŃ w PAS RASY KOR PPÓRAĄ, poz 
| DŹWICOWYETZE t <GOUCY SŁYCE(H UWYC/ - — s 
WARSZAWA fa > k m ' IRA EZR 
-  zunifikowonej V=PYs"K"< 
ag - SS 


A" Togreben | x, BEYE TY PNCZE 5 ZEADEĘ | 


i RER CTH BEES R UBESZDA |A| RA 7 ]Ł32) 
Grona ef Stona. |" kśtrona6 |" |Strona m» Sirona 6 I) 
0 Lbomazuje ała dzwigów | -  Obormiozuye_ ada aźrnodw | 
1 e _piętonskazywaczam | -_ 2 -akeigru_ pręelętonyni „| 
; | | gongami. elehironcznymi > R BK de ER j 
SA | 


s: e ZR ZW DAC URIZ OŚ RAZA TGA 
+|—— 


4687 ZE 


PAG SZR ZRSECCNIRDĄ | 
| i 


817] „|245A_132 
396 |l2aq_ jod] /|- |] oe AŚ Q2:A 2 | 92:A..|31] 
ż | ŁSSE FALÓRZŁOĆ wół GARERZM Ro Ua Ę 
=> ZE | e Żomstsat5 8 Arazazeonć JA. 
449" | ż [03 zaa miEórnĆ MOCCZECA 
896 | |2az lz] 1 ]430. 14] 2U:GA 2. 


4 
j WZAJY=" 1] 


w 0. 


mna | 
] 
pnw 


A5+: STO trwasz A 
10413] <£43A_14 


R 


404 26.1. 

DDAALAQNE. JPOLZCZEMA 
zudko a azmgow___|- 4 > SAR 

1.2_qternorx_pizelobiy, : 


| ARA BE 


MSZA ZAP KZAZATA 
wi || elf 08) 2 | 24-04-16 
BJ 4 |-OJA ŁA 
BOLA 20 A IE Śri 
RE SB znac 1EB 0) 
CRATE PRE i Ć 
i dóaa | 4 b PRE; 
—|_|.485 :P | 
2 _-0A |b | — 
ODA |2 | 2459 | , a 
SA |b| 404 :042|24539) |_G$_ 
SMRhep="" x 


s 
| 
PP RZPRZEKE 


LEN 


BE 


zi 


. 
SDS ISEŚ WE 


| 
| 


NW 
oo 
(g) 
"> 

Re 


p 


48 - 
= = 40 s 
50 
NSZ: 12 
4 


śą 


-TEM01- 048. 


JS: a RRCD ARKA ARZZ — ać PO A Z CA YE Re NW EN EE AE AT ME BE 1 PORECH ae oto icncć 
KE WONZSZĄ DA ZKE |- TARELA POLĄCZEŃ 151401 - waż 
i ZAKLADY L RZĄDZEŃ | z JP RJEDKA COZ PW 1-a 
DZW IE OWYZ j łabiicy styczrinówej 
||| wanszawa 7 zunifikowonej y= fYs 
| Opel Da pa a 


| 1 ; A togi jięben|zpet 104 YÓLD.Zdbo io | 
BRNO UIN je 

Sa A peŚtrona: SĄ. |nm” śtronać. mnt| Strona 6 |" |strona F" 
i ODDK azuje_dia dż ugów | i SO NTARASZECE ONO. 3 
>| Merowskacywaczam SA IĘĆ SRC, PORELKONGNIĆ. | 


CIE „kG okikcdo niy CA 0 aa me wrak > 


ŚŚ 
ER przycękołi RR 
Poza 1 


| 


i JE 
PZ ACZ SA |32 


Ą 22 sA_. 31] 
5 ZE EE są 
-| 283 A 14 


|2| 452 A 


14 


) 
2) - 4 — 

) 

ji 


euro aa demgow | 
A Ea AT „przełabą 24529 |: 


„A || 
podaj Sz 


| ji 
RAA 


h 
acz 


ef _*DA 82 


ODA |2| 2459 | | 8 Bi 
RE RODE lb 20 AE z4, BR 
A 58h IE 211 "SA Ę BU|_ 


4 
do 


u h 


JE 


EE 
Se El 
OM EJ PE : 

SPle AWA AO „41 Bnawatk ET 
BE 

RZE Pa osa ud 

PO=it 
AJ 


$ j 


£ 
L 


* Me j owane: aparałón użaleznione jest_od rodzaju Slerowenia 
> 206 i 3063 re za m ukłodzie z opornikami hamowanie  . 
2) 254, 245, 20, 2 6- -)———— 2. inicjaloram połemnosctonymi - 
2 306205 - Pa Sar pt A l gongami elektroniczn. 


- Mdok cz 
et czeko zaj 


5 4 

| zgodnie z 2 dpagt raty 
| altkiejoć na nermętrzną de 
| "dlrzne. śwoa > dało > 


a 


1 ZOR-MEG |, e połaczeń 


Ę tablicy stycznikowej vV=lm/s Data za | 
aóchzaaóa z drzwiami automatycznymi|-śż856_1 | 
| po IE | Raosa | 


Po 20E aatów Widok 4 osa. 


Obowiązuje dla dźwigów z dczwiami nieprzelotowymi 
>. dal! hotelu „l OM 4NIA| A CSk2 PE EE RZE 


287:2 27l:U 


O 
ZI. 


© ] 
286:2 2863 
260 261 283 | 


OO ©00j 


49i:R 404: 404:2 


= 


1232 


Listwy zociskowe 


Wiaok częsci „a'po zajęciu 
, pokrywy 
Uwagi: 
1 Oznaczenia oparatury zgodnie z rysunkiem | | 
E IF 45:A 


" 2. Wkiejac na wewnęśizną stronę drzwi 


szafki Ślebicwa naj, | (GS AB 


ELŁ01-068 


AE zz TT A ECCE EO A A A 


E1401-048 


UwĄGA:  Obowiqzuje dla dżi R rzwiami nieprzelotowymi „a 


| Uwagi: a | 2 


1. Oznaczenia aparatury zgodnie z rysunkiem | 
FIE 45:4 
2 Wkiejać na wewnętrzną stronę drzwi 


ora PRAWE I a "|| UDOWA 


© 


labela potączeń £1401- 048 
e. słycznikowej: V=lm/s |Oqa_ jst _GĄ | 
zwiami automx we mi | kast 1 


Warszawa 
Ba pna BZ | 


Rozmieszczenie gra, Widok z EM 


dla hote lu „OMNIA' C ram 


287:32/283 


*OP ę PR OPI A= 3 / U 
| za 5 s. oma ż |2871. 2872 271U ggg | 
| [2160 EA ie |<o/ a) A (©) O O OŻ me 
| :P :p :P :P | 2] || 
[| >: |7A BO 289 | 
| 129 430 a 4817  |485 | | O o z 24077 | 
| ; ae SSE | 
| 206 a acdazdk 1) > 2. > 28633 a | 

Do] |0| 1 286.2 286: | 
| :'UP WA NP | re 260 261 263. 
e > 0 Go Sox 
| | ] | KŻ JI 
kg | (ESY GW LE NTS YRAĘ © Pore wat 
| | zoru | 201-N Koma A GA EóW dB Ę 
SES ap I 
(RSESE ER M] zab | 
| NP aż | | 243 | | 
| ex aa | p ji 
KRSE | | 8 | 
| | Z0fN | |203 1 | | | (2, ke [| 
REŻ m || ARA ERA 
(o RL RSE > | 
| FOKORZ || TOR MALSIOR A) 
| | | 2 | 491:R 404%:1 4042 || 
| SIER GS | 
| O ARA RT | 
| J5 254 232 5 
| ZA DZ PAOÓ Z OE, PRA OPÓŃ AWA A | 
| Sz ZRZEWS I AORUIESZOOOACC REICE KEZOEERAM CZE r) | 
= = B 
EE o R RE M PRÓRIOEŻ JES> pd | | 
| LIStWY zaciskowe |<] 
SRA | 
| 
| 


Widok częsc! „a'po zajęciu 


pokrywy 


szafki słycznikowej ! | TES EREB | 


a Phoe ? płaczę 
-| | zań = ków 4 
z dranterńt automat, eny 


o Tyt 30/0 28. 


mel] 
ah AL 
Ę £: | 5 rę - 


mt rzazałonibewąświn 


Lt zniża 


/ | zbleżrone jest. odl rodzaju slero 
4).206 1 306: 42m b n ukladzie z opornikame hamowanie 
EE 245, 290, ze poc Br. area tarnozaz i 2 RADEK pojemnostonymi i 
_ 3) 3961245 RIAA 0 ARS JEZEEC A pięironekozynoczem i t gonqamt Alekiróncże| 


Mdlok CZĘSQ a "m aga 
.pokry wy 


DS ZA PARA > 


X Dznaczenia 0 posady 
'z0odnie z LSK 
2ltklejoć na nennętrzne stanę 
drzni Rak. >. | 


PEM POSSZKNWAE. Ee KOTA EC Ż ZE RZE mors Sz żę ać IE OZ POGACEZ 
A U 


„geeu | Tąbeja 1 połaczeń zp IB 


DZWIGOWYĆH | tatlku SiJczniKOWE Vefmn]s_ | E 
w zaboaki drzniem avioma cznyni | (3: Ora E 


, 2 ja028 0: 40. 78, 


ga 


ij 
R A 


Taa mn a DN 


PIS WE PR EZ EC GÓRN 


gs m0 TT A YA TO YA 
a CP 
» s d 


| Se 1 30643 ra Ja n układzie z WA hamówacia 
2) 254, 245, 280, 2 KE SEGEA —z inicjałoram pojemnosciowymi a 
- Joe A SDENJ A POR RANEĆ -2 pięrorskczynoczen i ye elektroniczn. | 


ozA „CZĘSA, a "po. zajęci 


o aso zarażony > o. > ć . : | 
-2Mklejać na remetarą ste ROZNE E zje TEJ 
„dami se! pczać R 22 | s? 


u8 2, 91/0/15 8020008300 


| teęley styczni ac. jystmis | 


n . EI40I-048| 


4 


z drzwiami auloma ycznyni La sa Ha 


17, * 


NE 


aporałów uzalezntone jest_od rodzaju słerowonia 
e, m Układzie z opornikami hamonana 
-2_ intcjoloram połemnosaonymi 
-Z pięlronskozynaczem i gongami Elekironiczn, 


Malok częsa a” a po zdjęcw 
pok „a. pozy 


; . ń 
„| ROA AE A PA w AN A EW DA 


; óoónE oporałury 


mowa 


A 
i 
| 


| 
| 
| 
a 
| 
| 
| 
i 


1 
ł 
ś 


| 
| 
| 
| 
| 


i | 
i 
ł 
Ko i 
a 
ś 
i 
ł Ć ć 


zgodnie z rysunkiem 


2Wklejać na nermętrzną sironę 


MEIE 
| 


drm szafki słycznikonej 


RT 4 
Z ARPEWETIANABNY ZA IC AEAIA 1h 


| El401-048 


RTR 


ŚĆ 


6 utzog KE ZEE KT ZIE PRONAMIZ EH 
A AO OE EAZA EAT EE ZŁAETE 


EPE 0 EPO 


j 


i 


25 
- 


OC EA DOO A CIA PAK 


-048 


£4401 


: 


czen 


KDO. 


„ZREMB 


D 
3 
Z 


| 


wy lablicy 


połą 
słycznikowej 


my 
G 


A | NAŻS 
Pyra wa WEW WA 
1, G. 8 
Z 


ł 
1d 


Dat 


V=/78 


RE 


omoż 


z okaniarni auk 


dacik. „ków 


|pafeben 


Zatw. 


Oboniqzuje olo dzrwiqónw e otaniami — przelotonymi 


żę: 3 p tł 
0 AEO OT AE TT AAC MYÓA KORAN PAEGNEE COO REZ dO W w a di ia ido AAC NACH GAGÓÓÓWÓCA 


* p 0 


yiaiżżh 


2872 2:0 260 


rzodu 


= 
a 
z 


[7 


qa 


H 


Niaok z: 


[El 
i = 
* el 


„puńużonoszaja nupóuo6 ; rubezouksoysucyjór] 2__ 
GE MARA zubniojosowiuąłod  1uosojol2nu7 2 


U 
II 


Sto ! 966 € 
We'062'9%2'167 2 


BIUOMOWOY NuUOYyNIOGG 2 aiępojgn m 2lNOŻISŃM ©+/:90€ 1 907. ) 


osubnmoisjis mlozpo4 po j52l 2u0iu26j02n 


[ 


„Beri AWA O PME 90 ŻW 


wojosedo _ S1UDMOJŚJSKN be 


% 


Wiąok części „o po zojęciu płyty montazonej 


00 O OE PI 0 OO ĄCE ZZTĘ CC AI) 


JĄ y 4 


H 
$ 
A 


ż PZ Ę SRZZA. 89 A, Ę Z PSSE, 
ż R z = Pec Wał WEW: ZY RE £ Ez % 
5 re eye TE Dh EO oki : 

R PER UŻ 5 + 2 wyż de Fe Z 


0-103 | 


Se:9| 

= ię 
Sg 0 
SZA 
G O fs 
gĘ Ś 
SEN 
R$ Si 
Z S Z) 
SDSŚ 
ERP 

U NiG 


"0 m A 


„ZREMB-KDO 


| WARSZAWA 


Oboniqzuje ola azriqów e orararmu przelotowy 


orzodu 


Miaokh z 


i 
| 
| 
za | 
Ś | 
AR RAJ 
ZD 
Ta s | 
SIS R | 
ETNĘ: v 
0000 I pi | 
TEJ EJ 3] | 
d ą M Ą cj " 
Q PROCE O 5 Na b : 
© SORO X0 > > > Ą W 
SOgOROŚOL p 
RI no” i dy R g | 
i0RGGO | > >| 
N s Ra) ia 
z Ż . = IT j " 
FS E—IF=J mal Ś 
(JISĘAJES | 3 | 
EJ LN = g 
. * d 4 
= [— (P U IJ | 
HBIEJH © | 
a S ą R $ = | | | 
r 5 Eu, Ę rz a j | 
it 5 [5a Z m S Ę | 
RI s) 
WIE RRS | 
P—Ę O 3 I | 
s]fs QD ś 
z|lĄ R N SW | 
| 
EJ 
i 
p) 
sty 
j 
4 
i 
A | Ę 
pumueaoniosueja MUC6W6 ; ruwznkteoysnośjśri 2 EWAKZK AMORE Sw ! 966 © | 
| padbktojosowuwalod  j1uosojolsiu? 2 Lt WUQ'060'%7!bG7 2 4: 
OLOMOWOG IUOyNuIObG 2 aizpojgn m alndóishu gzj:909 1 907.) ł 
OjUoMOLSJS' nlozaoi po 282( suoueajozn _ mpłolodo SIUDMOOŹJSKY u 
R PRADKÓONEŚ ROMERA CNC 150082 EKYWA WA E 


j śnj3 
ANA „ale 034 


1 


i napedu arek CA GOzĘ Puk 5, ssj si 
| Last a, tr 

| dod Ea ów i >. ; „| 
| Hoa mia last | apetój 7. ZWĘ a. 


 Fetęz enia śsłpiejące 


fote Epia PANOMOFONOALORE : ż 


4 


+110V— +48V— 


o) : 

OR2  0R3 4| R <A Oba 
ZE CB GEJA fą zę o 7 Gy » 

ń 0:2 R 593 M 7*OrosAQ 


O 


o cz] 
300 zg ' 312] 33 34 


HNabuobenia PB 


3eneGhh > ; 
Nowonpronadzone 4 czyrnne aparańarm oznaczona, AR NM 


Ea 2 e EEE = MŁ 


+4" rp: 77-92 i < 
A obu prejpądkąch SA ĄCAJY moflpe 3 Pó apara/o>v. 


<Zatacznik E1502- DSH nalez rczjće ao Kazaego po a zes U) paz. HMJKOGOJ 
mą. Schernqęfuy E1303- 010 FAT > A BA ? 4. A R 


e aodatkowE - zaesk/ 457; 460, tp VP-Z5 mm2 


x 


aaa MOAKREGIEW RACJA: BABA 


ę 


0: sj łe > h LA ; e 
se e PZ wp 08 EE wid isę ik „e 0 OPONĘ p ee om ZI 
ć ł Bt = sz Ę w: 


i! mon 


ŚP" instalacji 


wą Dion YE WE 00 AA O an Wa SZYPRE 
j pz med: E] 


4ocz | ze. Dó.I2. 


A PRE bot ai ao AA RANE RANISZ 
z Ro 


kantaki ogreni:. u 


cznika pręQKOśCi | 


Mie wysłanej e 
ż A 


m EToOOg O 


1 = luzornik 


yanki pionów ą SS SA 2d 
, ; >, K y va 4/4 


Rozdzielnica 
dzmgona 


E1305-002 


do, Se ye dy cen A wte „33 Ę 


= mm e m ai am FMM 


| 4 Dla £1005-018 


RNKSE : + k NARZ. 3 RECE 
; GARY, : Joe = PROERSLI A : 
e ROP ESO OE ie ARCZET oeaiJ Sa SAR > 
„Ż M Ę » sA $ GH zacz Ze ŚE Ew i $ 
802 25) Ń Ą , ę p” ROWE EC 


o RAY AAAAWIZY A AED 0 4 NI > cc 
R * x , > h ż SE 
Ay: eirjag, i z tg; z EO EEEE KE WS EO (TOY DOE WOKCKÓĆ Do 4 GOA PRA O CERY A AOR, OCE EEEE M 1 0 AT 1 0 PDT A 


026 


[i 


j Str 


1601- 


RR RÓ 
[E 
V. jum 
1 


JR'A 


ł N-78 le dx 
Nr _arth, Ż]85 


ł 


- 
——_—u—um——— M mm M Mm 
Pi h 


zz 


002 


nłażony 
MASZYNOMN 


22 Kontakł ograni- 
EE cznika prędlkośći 


_E1305 


mon 


|Schęmał 
instaloicji n 


i 


ZĄDZEŃ 


AG; 
R 

R 
I 

= 


WARSZAWA 


„zgGEM 8 


ZAKŁADÓW 
DŹWIGOWYCH -. 


(o 4 Ola Elo05-08 -, , . 


O 


FWD = za BFAROT Szał montażowy - |  ERGO1-025 j 
DŻWIGOWYCH RSA w MASZUJNONNI a r) 
: WAR 

| 


WARSZAWA , 
R RERCCŹ RA 
JEŻ ARSD "4 


Kantaki ograni-. 
cznika a prędkość 


Rozdzielnica 
dzniqona 


E1305-002 


—  ———— a M am Ti 


) 
= 
< 
o 


ko 

aa 

SA 

| ł |. + » ; k , x i 
BRRR | x. Ola £4005-018 s = ac > 
a = 2 3 PARDO ZO PONR COP TERA Ż Ą 
*ERBR ŁĄ+ ABN g. 57/6/75 n. 2000+) ) : 


42:5 
52 Tddzły | Sf2 


77 SĘ eZ » 
| 
RR - 


SE CO | % K. d 3 
OE EO ZE: 


„| Schemat montożony |: 


8 | znsłalacjć w kabinie - 


=" gdnohz | - 


, j - BlB)sr2 > 


| 
= 


| 


s 
R 


EE] 
1006-018 ||. 
" |P| w schemacie 


w 


© 
e = , : E 
ż 14 I » 4 i : U y A r je, 
wy YO O EEE A 0 a AE CY CO OOO OCE OE bio > * A 
| , i 


24 0 ZA EN O 


TE a w EE EA 


480 Dia: 0 1:2.) qm EZ 0 


mia O eine wy noge dm dg NE POPPE 
„ZREMB -KDO z ; A 
"| ZAKŁAD | Schemat monioazowy E 1602 - 089 
BADAWCZO-ROZWOJOWYJ a TE 


WAaRszawa _ | tislolacji w hobinie 


tal 2010. PE. 


PZYROSÓĄ (PETE ZEE © ZDRADA LOAAWEDWIO YO PEAT DODN ZDAC PEAT DY 


A k 


o a yy O TO WZ NOO EYE OR OAZA EA 
Z 
SI 
w © 
7 £ je 4 sA * A 
NE" LSA Q 
pzą i ŁY; ; 
R. 
SA 
WO eN FG BRE EMG BRR PL AA AE FZ KKA 25 OG 
A i , o w 


a — 
= uw 


x — 
DJ 


DOM ON wią 


| P. 


BEGG OT 


14|1006-018 | |Ą 
| 
mn schemocie | 


ź 1 
| ME WwziŻ).| WMTWR BM , 


ZRUMECKBÓ * | => A 
ZAKŁAD Schemał niożony 
WCZG-ROZWOJOWY| - Żą j 
WARSZAWA instalacji w Kobinie 

mma iDalba_..-. gó EB > SRA e EAT ArEB e zend | 
a |kin 16 lij [aptek 0% | |||] 


nina mni AZ Hoę orz zę * 0 ROG gt R Li A O WO 
; 5 : » 


ji : oc s 

kk, Joesżię ii wez 
g. A OSEHRCIE A 
F arsh 


GH 


o lo s Z 
8885 Z 


r 


. 
iść 
= 7 > Gz 
ż = + yk 
pt PORADĘ 
p 


ww Ww 
— — 


Q 


„© 
BBQ 


sOft8)str A 
505)strd 


r [4 se Sgt) 
STR w w % 


|ŻRĘ 
Ę —. 


h z s wat? 
i 
M ZOK - 


? że 


FEE 


oeman aa) E 602-0 -089 | i | 


| miara. w kale 


le 2. 


RREAWAR: SIS 00 ET OŚ. Aoc iąizmy ważna. we. = nazw Hain ih z czu WE 


zz= "Z. Zaso 2 


ONI Ą ŻE RE EE REA  OOCÓC 


ł 
| 
ta 


$ SU 


- 50(t8)str 


NERO 


4 znosi jawie Am 4 


ECA „0 AMA 


dpi DL 018 Ke U p A SITA 


PZW RAWO OJCA | 


agi pobaw NA „i 
POWI 2 ADAC CAO * 


E r h z 
guy foki ogł 0 4 ARA Za 


| Sch amet? m ntażomy | £ 1602 089. 


BADAWCZO FOZWOJOWY, instalacji w BY sYZA * 
każ ra ZÓr tej A 


ARSZAWA 
Oprac proc. |/p/bg__ Lt / i ŚP arch 0: 
: Jee fp Lós zew 5. bota eaT2 22. 201076 | | 


107 
95 
94 
93 


ow (©w 
ay t zza TĄ 


G 


| 


; 
WO O EA O A PHO WE 0 GD AE - FARA GUZ R s wi 
ANM „ EDI NITE NE ARK Ak, Z: AEG OPÓR ży. a OO ALSP ANO ni 0 PY CA a. LON: pode POOAMRJEL AOEE SĘ AE da JEDNA WPP PDZ NAWE 


0 c 
GG 
S0(t8)str 


Go go OD O 
SAO Go 
© 
KH 
<O 


©) ©) © 
DÓ 


0) 
R 


= 


© 


SAR, MOZE 


instalacji m 


EG05-żgj) 


o: 3 1a) . 
0:3 i 


Uwaga : 


1. Dia SPOZA z FIZEL ION, PIZELODAY Pra ZĘ 
| a 2 R: "TóBZpOŚrEONImY osprzęt s49polzakujno i 
| > n 4204 3 TPIZYZYNOWY tączyć równolegle , 
; | DAŁOMIĄSŁ KONIOAkIY GPOFAŁON 


oezz A ODAOA ZE ŚCERIECZEŃ,. 
13 -SŁMA — SZEFEGQOWO. ; 
167:4 2. Karla zmsenp oboniązeje PŚ A 
12 © scehemałach: E1006-018 
EW zj £1D06 -023 
(3142 E 1006 -026 


E 1006 -027 


10451 


kg 


na 


Jnstalacjo kaseł wezwan z SĘ „JA 
mspólna dla n  aziGÓW - 


Unogo: 


Aodioć nw portierni 


e 


E1603-09%6 | 


2876 | 21M 


ZIQT2 : 


Śchemał monłaeony 


insłalacji w szybie 
kn |%]|. kuaqsezoaw | 


120:3 (13) 


120: 3 (2) EF 


ISFTS9 

0% EB. 
1202 SER 
1202 ZR = 
aa asm 


120:36) AE 


"— Ww wo SONObOWbBLQ 


Uwaga . 


4.Dla aźwiQów z drzyiomi przelotowymu | 
bezpośrednimi osprzęt sy9neizayjno | b 

—przyzyNowy tączyć rownolegie , 
pałomiast kontakty CPOrAŁN 
Nijsigpujących A OBKOAZIE DOZPIECZEŃ - 
- 5ŁMA — SZEFLEJOWO. 

2.karto zmieam oboniązuje tylko A 
seóhemałach. E1006-018 


a 


E 1006 -023 
Ę 381 E1006 -026 
j E1006 -027 


Jnstalacjo kaset wezwan 
wspólna dla n. dziigów 


A parot M portietne 


(77:P 


mopy PE AE 030 


"| śchemal monłażony |E1603-096 - 
ROZWDJÓW BANI 5) a sia. LD, Suns 
„ tnstałacji w szybie 


o ża 


— 


f wo A RWODŃ 


a 


Lo SKSOYOWOOG 


Tegork SE 
Te0O+-) 70 t268) 0] | = 


120121)377] 4 104 :4-4 >. tą a E 


tea AŻ PA: 


120:Ł:ZĘD 


A td 


ky 


E4603-06| - Sawa M a” 


lobaog. |. Śchemał monłóżowyź 
ży dc M NODZE a 3) 
= WARSZAWA ż / ad 
oproc |Załba_ „b az 4 
Jose |a| 


ŻA 


RZ RA 

BZEZES M 
A-MLULENU 
NK GROGJOELCGJ z 


LU 
A 


124 
T200Hft1] 720:t 2/8) 


120:::27) 3, 


LIL 


WoW DGNOJOWGOSZ 


za 


_JFogpis_| 7 "- KDO | 


past zadaje 2d Śchemał monłażony £4603-096 
: (© NC „ A OW y . ł SE Ę k i Sia 
BADAWCZO-ROZWOJ ihslałacji W SZYBIE 87 (eż s | 


WARSZAWA 


„Seer |Kin | ów lestu_ |odkebedcztnj 20000 | 
85 


„PTA AWOGYZO 0AZAY AARONA 


120:t 8 
ję 
Gaba BRZTU | 
A . j 
jg WOLI GÓR 6 i 
JEK, 5 | | 
EFS | 
10 1 
B SBS a i 
0 3 L i 
WiEsmaĆ 7 |_| sA 
|| 8.1) | 
B SE i 
HZ ń 
1. 
SEE 


720:4 28) i 
12012) 37T" „4 104:-4 
zł 2 Ę 


—— © 
DACIE AR. 
w 


są a 
NV 
ko I 
Fr" 
, 
A, 

x 

LN) 

o 

r 

[| 

Ń 

iR 

w 


ow LCOONGOOSZ 


RY 


- 


120:t 241) 


' 
boy KW yy A OO R 00 AO 


COW PRO 


SN) RE tę i, > RZ ra ; 


maż: o łazówz E /603- -036 sł 
Ba | : „oalag, MSĘbĘ was 24 


ze i POREÓETOCIPCOAE 
p: KE HOC „TOD ; | 


+ 500+/ 


aB 

Pa 550+(-1) BO BIS 

| : sa 300+[4-4) e NN > | a0: 
ROR AZ IDSEEARGU Pk WEZZZA ck 
5 i (119)>113 KAJ ? k AWA 


ę 4ł6 


254 
150 


(18)->lt2 


R 


„8. : (gslępaj€e, 
777 1/0:1 w schemacie 


7 
M2 1264:4 123 
(e) W 2 O O o o 


Ż 2>Łt2601 


3 w podszybiu 


500+Ł 
10 
52 


'550+t-1) 
500 +[4-4) 


RRSĘ 
(119)>143 
146 
110 
552 
502 


250+ 
U 
252 


| = 251 
R 4 150 
| Ę (118)-=112 
| | u 
A Bo lo 5 
| | A 105 

i 104 


SĆ A : Ę Ń 
R zzcu PPE : - pizze Ku 


80 - 


134 


Schemat monłozony £603-096 


nstolaci nw szyba 3. 
inst J 4 2 09 73; = 


« 


| "| Dadbo. . „Ah. Ę 
Mim. | ©Q) "s  allebeq<hm= 42.078 


(6-1 PGE 
> 46321 GÓR 
CNYSEJ 


>=" oĄ 


awzckć 


1642 
1632 1652 
Cosa 


p | ussPOJE 
w schemacie 


Gniożdo .- 
w podszybiu 


6 3k - alotyczy schematy £+1006-023 


A ać rozmieszczenia 
|x |Dopisamo Q 11. bo a ZAKŁADY URZĄDZEŃ | e. z 


wagę || | bżwieowych inicjałęrow w szybie dla [om] Sr 1] 
] ak Je | A+ aokżał imłs z Bo RRERAME3 


nymi - 


% 


__ przysłanek kom 
gorny parzysły 


Ą 
przysłanek konc koncor'y 
gorny nieparzysły 


WA 


drzyionej 


przystanek pośredni 
neparzysły - 


hyłącznt 
„ nsłanac lak zeby R 
działał o AD mm *wcżesnie 


_ przyslonek pośredni 
parzysly 


4 W przypadku dzbigow KYPOŚ ZA 
zonych w oporniki hamowamuą 
MyM ary Oznaczone Qe.a2AKQ 

wam Bzy zwięks2ac O £QGO mm 


Dota _Pocpq TRERQ .| Schemal rozmieszczenia 
8%] ZAKŁADY URZAUEN | jnicjaloron w szybie dla. 
| Dzwi 0 RSE 

WARSZAWA dznigón imjs z drzniomi 

aulomatycznymi 


pa, z ARMARSKAROOCZB 


Znał Zmiany 


+ |DOpisOnc 
YWaGJĘ 


przysłanek koncowy _____ R. 
„A o om GBARECH G ja OS RZEKACH WE 
GD 


qorny  parzysły 


ka „ | as fołormpulsuiora FZ * 
o 1 
- Na 


2 p : Ń 
= rzysłanek koncowy a 


3 gorny. nreparzysły 8 


> 


z 4 m a = 
4 ż 


Ai 


OE 


Krzynka_slrefy *, 


dirzmionej RES 


PER przystanek pośredni R ; 

ac) AREA UN zd OĆ PAAAE) SCENE 

k | c negrarzysty "t1-- ś ow > : , 
Si) hylaczniki 51. 136:U oraz 3B:1V: 


_wslanac lak zeby wył. ŚL 
+ działał o 00mm wczesnrej 


rzystanek posredlni | 3 o 20 
parzysły 8 
% W przypadku dźwigów KYPOŚO 
zonych w oporniki kamowama 
mymumy oznaczone 9*< azdką I 
„nalezy zwiększać © 200 mm. 


E1702-006 | 


LR] Ę . k 
. | óChemal ro 


. | Imcjalorow m szybie dla Dab Tir 
SŁAWA, dźrigón Imjs z drzmomi tdsli, - 


Oprac ropaczyn: 1 p—_| du (9/44/0| czn mi 


4 |Dopisane 
uwagę 


F 
| 


>E zh 3 „ 3 Sde 
| | 7 olempufsuiora F-_ : ._ przystanek A a ŻE. SORO i z 
8 8 gorny  parzysły 5 | l 
aj aw p 


l 


mó * Ą 
j l 
p. | I 
ł 
og: 
Arzynka strefy 0, 4 
drzwiowej deo b 
x. s Ś Ee : 
| przysłanek posrednt s! I 
3) Jk nieparzysty - RET | i t 
AŻ 


Kytączniki 511 136:U oraz BBY 6 
_nslamac lak zeby wył. ST. Ź. 
*  dzrałał o Omm wczesniej 


mo przyslanek posredni ) 

Ę A NN 0 
8 parzysly 8 
3 ; 3 A przypadku I?miGOW wy POI Wył konc. 


ZOMYCHh W opormiki KAMORANĄ | 
NYPMAY OZNACZONO QWIAZRKĄ NK 
nalezy zwgkszac o ŹQomm  NoH—7 


E1702-006 


LA M 


p 


INSTRUKCJA NR43. 
gy "UŻYTKOWANIA DZWIGU SZPITALNEGO 


Udżwig 1000 kg lub 12 osób 


l. Dźwig służy: de przewozu osób i ohorych na łóżkach * 


26 Way wający kab inę na6iska przycisk w kasecie wezwań odpo 
wiadający wybranemu kierunkową jazdy, Przyj goi wezwania 
"pokwitowane jest podświetleniem przycisku. Dojazd kabiny 
sygnalizowany jest dźwiękiem gongu, a kierunek jazdy 
określa podświet Lona strzałka 


3. Drzwi przystankowe i kabinowe działają automatycznie.i 
nie należy stawiać przeszkód w ich działaniu. 
Zamykające się drzyd możną otworzyć przem 
a/- się Lptdę My ę światła fotokomórki, 

b/ naciśnięciu Listwy: uchomej drzwi kabinowy chy 
c/ naciśnięcie przycisku z napisem "drzwi". 


4, Pó wejściu do kabiny należy nacisnąć przycisk okreśiaj ący = 
żądany przystanek docelowy, Przyjęcie dyspozycji poka ty Aj 
wane „jest podświetleniem przyciskuoc, i 


CZ Kańóta wezwań "przewóz łóżek" służy do ekgpresowego *tran- 
sportu chorych na łŁóżkacho 
W celu przywołania dźwigu do „Prmewozu łóżek należy nacis= 
nąć przycigk w kasecie wezwań "przewóz łóżek”, Wezwanie © 
„jest pokwitowane o ag wii się lampki w kasecie. 


_Na żądany przystenek przybędzie SajblAżacy wo Lny dźwig 
lub najbliższy zajęty przy braku wolnycho 


"nie vożno używać tych przycisków do jaza pasażerskich 
gdyż dźwig wybrany. do oto ekspresowej zostaje wyelimi= "> 
nowany z funkcji'normalnej obsługi pasażerów, a ponadto 
zostają skasoware „wszystkie dyspozycje pasażerskie, : 
W kasecie kabinowej wabudz a sm sygnał akustyczny i 
świetlny informujący o przewozie chorych na łóżkach, 
few olsy pówinni opuścić kabinę na najbliższym przys= 
anKkuo 


5. Po wprowadzeniu Łóżka do kabiny należy nacisnąć przycisk | 
określający przystanek docelowy: 


7. Przeciążenie kabiny sygnalizowane Jest zapaleniem się 
". czerwonej lampki i sygnałem akustycznym .. 
go tę biega "STÓP" służy: do natychmiastowego zatrzymania 
kabiny w przypadku niebezpieczeństwa lub awarii. ” 
PR padku nie otwarcia drzwi przy zatrzymaniu się: wa 
iny nacisnąć przycisk "ALARM" i spokojnie cąekać nA 5: 
pomoc. 


10. Zauważone usterki w pracy dźwigu zgłaszać w administracji 


obiektu lub u kongerwatorao 
KOMBINAT DŹWIGÓW OSOBOWYCH > « 
Z z 
WARSZA 
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Warszawa Służewiec Ul-hstępu 12 4 RA 
tel: ki uć: si : ż 
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Rag UŻYTKOWANIA DZWIGJ SZPITALNEGO , 
3 Udżwig 1000 kg lub 12 osób i 


j 1, Dźwig służy do przewozu osób i chorych na Łóżka io 


4/2. Weywający kabinę naciska przycisk w kasecie wezwań odpo 
wiadający wybranemu kierunkowi jazdy. Przyj „Ae$ryś wezwania 
, „pokwitowane jast godła an przycisku» Dojazd kabiny 
sygnalizowany jest dźwiękiem gongu, a kierunek jazdy - 
określa podświet lona strzałka, 


3. Drzwi przystankowe i kabinowe działają automaty cznieci 
nie należy stewiać,przeszkód w ich działaniuo Ę 
Zamykające się drz można otworzyć przem ł 
a/- przesłonięciu światła fotokomórki, 

$ b/ naciśnięciu lis uczone j drzwi kabinowy Ch 

f c/ naciśnięcie przycisku z napisem tdrzwi"o 


Ę - 4, Po wejściu do kabiny należy 'nacisnąć przycisk określający © 
„gr aó% Pdsz żądany przystanek do ce LOWJ o Bro 1. ię dyspozycji pokwito= |: 
aż” 4 24 wane jest podświetleniem przycisku, (SERRA 
"6, bo 15. Kaseta wezwan "przewóz łóżek" służy do ekspresowego tran= | 
BMS „KŻ sportu chorych na Łóżkacho ASO 4 

; "no w celu przywołania dźwigu do przewozu zóżek należy nacis= 
ża CAB nąć ai TM w kasecie wezwań "przewóz łóżek”, Wezwanie 
; Me, jest pokwitowane zapaleniem się lampki w kasecie. | 


Na żądany przystanek przybędzie najbliższy wodny dźwig 


j W ©, lub najbliższy zajęty przy braku wolnycho | KORY ! 
A ów, k „0 Nie wolno używać tych przycisków do jazd oakakęckiich 4 ; 
| +06, gdyż Rewę wybrany. do ooo ekspresowej zostaje wyelimi= 
- nowany z funkcji nórmalnej obsługi pasażerów, a ponadto. 
-" gostają skasowa!re wszy stkie je djobcy hay pasażerskie: 
W kasecie kabinowej wzbudza się sygnał akustyczny 1: 
świetlny informujący © przewozie chorych na łóżkach» » 
p mię BR powinni opuścić kabinę na majbliższym przys= 
ankuo ch * 


5 PÓ wprowadzeniu Łóżka do kabiny należy nacisnąć przycisk i 
> określający przystanek docelowy o Ę s 


7, Przeciążenie kabiny sygnalizowane jest zapaleniem się 
" czerwonej lampki i sygnażem akustycznymo 


ZEE: g, Przycisk "STOP" służy: da natychmiastowego zatrzymania. 
| mA |. kabiny w przypadku niebezpieczeństwa lub awariio  .. 
OAZĘ R 1, W przypadku nie otwarcia drzwi przy zatrzymaniu się . 
RZ kabiny nacisnąć przycisk "ALARM" i spokojnie czekać na 
(2.3 > Ee+ pomoco: . - ' * NNG leg 
48. Zauważone usterki w pracy dźwigu zgłaszać w adminiatracji 
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ZUD. INFORMACJA TECHNICZNA 


| REDEN Aa Pwze NEK MIEJ i KSRALEAN HA 
Ai OPIS STEROWANIA ZBIORCZEGO DWOCH 134-200 
ZAKLADY DZWIGÓW SZPITAŁNYGI V=1l u/8 | 
|AZADZEW DŹWIGOWYCH z IEĆ pi 0 Prada A aji 
| PARSZAYSA 


ć zę ę t. 
UG SLŁUD6—U1U RW. 


hemat 1006048 realizuje stekvowanie zbiorcze dwukicerunko— 
we dla dwóch dźwigów supita lnomosobowych 6 prędkości 1,0 n/ge 
Przeznaczony jest do pracy w budynkach szpitatnych o średniej 
wysckoście 
Dźwigi służą do przewozu pasażerów oraz do realizacji "jazd 


szpitalnych” /przewóz łóżek z chorymi, tiwansport sprzętu uedyczm 


AAJEYCUM A 


we. 
+ v 
Ja każdym przystanku znajduje się jedna kaceta wezwań pasażars= 


kich oraz jedna /wspólna dla dwóch dźwięów/ kaseta wezvań szpi= 
talnych» 
Kaseta wezwań pasażerskich po5 Łada na wszystkich przystankach 
/0pzócz końcowych/ dwa podświetlone przyciski wezwań w górę iw 
dół, Kaseta wezwań szpitalnych posiada jeden przycisk 4 dwie 

Ę laupki dnfocnujące o przyjęciu wezwania do Jazdy szpitalnej 
oraz o za jętości dźwigu do jazd szpitalnych, 
Beżwzględne pierszeństwo nają wezwania szpita lne rejestrowane 
za pomocą przycisku wezwań szpitalnych, Przycisk powinien hyć 
ur schom iony tylko w tych przypadkach gdy zachodzł konieczność 
krótkiego oczekiwania na dźwig 4 jazdy ekspresowej bez zatrzywań 
(przewóz chorych/, 
Naciśnięcie przycisku wezwania szpitainego powoduje natychmiaste< 
we przybycie dźwigu wolnego. Jeżeli w ciwiłi zare jestroavania 
wezwania szpita lnego obydwa dźwigi były zajęte i miały zarejestro 

wane dyspozycje pasażerskie toz 
 sygoalizacja axustyczna i podświetłony Bapis "przewóz cho= 
rych prosiay opuścić kabinę" informuje pasażerów o konieczność 


£ 


opuszczenia kabiny, , ' , 
— zostaną skasowane dyspozycje i dźwig Nr+2 zatrzyma się na 
najbliższym przystanku umożliwia jąc pasażerom wyjście z kabinyę 
— następnie dźwig Ńr.2 pojedzie do wezwania szpitalnego /omijająe 


wezsania pasażerskie/, a pasażerowie zuuszeni będą do kontynua 


wanią jazdy dźwigiem Nr.lo 
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Schemat 1006018 realizuje sterowanie zbiorcze dwukierupir 0 


we dla dwóch dźwisów szpita lnomosobowych o prędkości L,B i/s. 


Przeznaczony jest do pracy w budynkach szpitalnych o średniej 
Wysokoście 


Dźwigi służą do przewożu pa sa żerów oraz do realizacji "jazq 


> 


szpitulnych" /przewóz łóżak z chor; mj, travspokb sprzętu ma dyczm 
nego/. 


+ 
Ł 
Na każdzu przystanku znajduje się jedna kaseta wezwań pasażer s= 


kich oraz jedna /współna dla dwóch dźwięów/ „ka seta wazwań szpi= 


©. talnyche 


Kaseta wezwań pasażerskich Pos Lada na wszystkich przystankach 


/opróc z końcowych/ dwa podświet lone przyciski wezwań w górę i w 
dół, Kaseta wezwań szpitalny ch posiada je den przycisk 4 
lampki informujące o przyjęciu Wezwania do jazdy szpitalnej 
oraz o za jętości dńwigu do jazd szpitalnych, i 
Bezwzilędne pierszeństwo nają wezwania szpita lne rejestrowana 


w Is 


$B pomocą przycisku wezwań szpitalnych, Przycisk powinien być 


urychomiony tylko w tych przypadkach gdy zachodzi konieczność 
krółkiego oczekiwania na dźwig i jazdy euspresowej hex zatrzynań 

s kę z 0 
/przewóz ehorych/, 


Naciśnię pcie przycisku wezwania szplta luego powoduje satychmia ste 


we przybycie dźwigu wołnego. Jeżeli w ciwili zarejestrowania 
| wezwania szpita 1nego obydwa dźwi były zajęte i miały -zare jestr 
wa nę dyspozycja pasażerskie toę 
— sygnalizacja akugty e zna i podświetlony dapig "Prze 7ózą Ah 0— 
ś rych prosimy opuś cić Rane" iuformuje 


opuszczenia kabłlny , 


pasażerów o konięczuośc 
i. 
zostaną skasowane dyspozycje i dźwig 


najbliższym przystanku umożliwia jąc 


lps2 zatrzyma się na 

pasażerom wyjście z kabiny, 
- następnie dźwig Ńr.2 pojedzie .do wezwania 

| wezwania pasaż żerskie/, a pasażerow 


wanią jazdy dźwigiem Nr,1l, 


szpitalnego 6a ije jąc 
ie zmuszani będą do kontynucei 
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Jeżeli w chwili zarejestrowania wezwania szpitalnego jedeu dźwig 
był zajęty i miał zara jestr owane dyspozycje pasażerskie, to do 
wezwania szplta łnego przyjedzie dźwig drugi aktualnie wolny, 

W przypadku zać gdy jeden z dźwigów realizuje jazdę szpitalną; 
a drugi pasażarską 60 Wa żwanłie szpita lne zrealizuje dźwig przez= 

naczony do obsługi pasażerskiej /wg wy źe j wspomnianej kolejwościf» 
Na kaźcym przy stauku pasażerowie iuformowani są © przybyciu 
dźwigów i dalszym kierunku jego jazdy dzięki sygia lizacji. 


optycznoeakustycznej. j 
Schema$ umożliwia zainstalowanie piętrowskazywacza ta piętrze 
podstawowym. i w kabinie. 

Drzwi kabinowe i szybowe są automatyczne. Czas otwarcia drzwi 
jest limit owanye Przesłanianie fotokomórki, gdy wchodzi większa 
liczba pasażerów, przedłuża tan czag, Po 308 drzwł zaczynają się 
zamykać niezależnie od faktu przesłaniania fotokowórki 1 jedyuief 
weiśnięcie listw czujnikowych,w które wyposażone są czoła drzwi 
przerywa zajmykanias 


EE ER WERE WONA WERE 


PWAJE sej Pó ZR 4.25. 64 
W przy padku'gcy ciężar znajdujący się w kabinie /pasażerowia, 
względnie sprzęt medyczny/ przekroczy dopuszczalny, Ww kasecie 
kabinowaj zapali się lampka przeciążenia, poparta sygna żem. 
dźwiękowym i dźwig nie rozpocznie jazdys 
'Jazda będzie możliwa dopiero wówezagB gdy oboiążenie kabiny sta= 


nie się mniejsze od dopuszczalnego i lampka przeciążenia zgaśnie 
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Jeżeli w chwili zarejestrowania wezwani% szpitalnego jeden dźwig 
był zajęty i miał zarejestrowane dyspozycje pasażerskie, to do 
-owezwanió szpitalnego przyjedzie dźwię drugł aktualnie wolny, 

W przypadku zaś gdy jeden z dźwigów realizuje jazdę szpitalną, 


a drugi pasażerską to wezwanie szpita lne zrealizuje dźwig prze z= 


naczony do obsługi pasażerskiej /wg wyżej wspomnianej kolejnościf:, 


Na każdym przystanku pasażerowie informowani są 0 przy byciu 

dźwigów i da ls zy m kierunku jego jazdy dzięki sygia łizacji 

optycznoakustycznej, 2 

, Schema$ umożliwia zainstalowanie siobłowski cya cwi na. piętrze 
podstawowym i w kabinie. 
Drzwi kabinowe i szybowe są automatyczne, Czas otwarcia drzwi 
jest limitowany, Przesłąnianie „fotokomórkiy gdy wchodzi większa 
liczba pasażerów, przedłuża tan czas, Po 398 drzwi zaczynają się 
zamykać niezależnie od faktu przesłaniania fot okomórki 41 jedynie 
wciśnięcie listw czujnikowych, w które wyposażone są. czoła, drzwi, 

przerywa zamykanieae 


ęeayoicku dyspomzożi+ "lono Low 7: 620 6 

u przy padku” gdy ciężar znajdujący się w kabinie /pasażerowie, 
względnie sprzęt mędyczny/ przekroczy dopuszczalny; w kasecie 
kabinowej zapali się lampka przeciążenia, poparta sygnałem: 
dźwiękowym 1 dźwig nie rozpocznie jazdye 

"Jazda będzie możliwa dopiero wówczaś gdy obciążenie kabiny stam 
nie się at ddakówi dod gy dei dan kc i lampka przeciążenia zześcisj 1) 
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